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"Approved for public release; distribution is unlimited." 


HEADQUARTERS, DEPARTMENT OF THE ARMY 


1 FEBRUARY 1986 


TM 11- 6625- 3081- 23-3 


C19 
Change HEADQUARTERS, 
DEPARTMENT OF THE ARM 
No. 19 Vashi ngton, D. C., 06 March 1997 


ORGAN ZATI ONAL AND DIRECT SUPPORT 
MAI NTENANCE MANUAL 


ELECTRON C EQUIPMENT TEST FACILITY 
TADS/ PNVS AUGMENTATI ON EQUI ΡΝΕΝΤ 


13082808- 39, 13231600, 13231650 AND 13231800 


DISTRI ВИП ON. STATEMENT А: Approved for public release; distribution is unlimited. 


TM 11-6625-3081-23-3, dated 01 February 1986, is changed as follows: 


1 Remove and insert pages as indicated below New or changed text material 15 
i ndi cated by a vertical bar in the margin. An illustrati on change is i ndi cat ed 
by a miniature poi nti ng hand. 


Remove pages Insert pages 
A through C/(D blank) [A]through OD bl ank) 
3-379/(3-380 blank) 3- 379/(3- 380 blank) 
3-560. 59/ ( 3- 560. 60 blank) 3560 τῷ through 

- 62 blank 
3-563/(3-564 blank) EEH 3-564 blank) 


E (3-666.10 blank) 


2. Retain this page in front of manual for reference purposes. 


By Order of the Secretary of the Arny: 


DENN 5 J. REIMER 
- General, United States Any 
Offi ci al Chief of Staff 


Ж. В. HUDSON 


Adni пі strati ve Assistant to the 


Secretary of the Any 
03960 


DI STRI BUTI ON: 
To be distributed in accordance wth DA Form 12- 31-Е, block no. 1811, requirements 
for TM 11-6625- 3081- 23- 3. 


TM 11-6625-3081-23-3 


C18 
Change) HEADQUARTERS 
DEPARTMENT OF THE ARMY 

No. 18) Washington, D.C., 31 July 1996 

ORGANIZATIONAL AND DIRECT SUPPORT 

MAINTENANCE MANUAL 
ELECTRONIC EQUIPMENT TEST FACILITY 
TADS/PNVS AUGMENTATION EQUIPMENT 
13082808-39, 13231600, 13231650 AND 13231800 
DISTRIBUTION STATEMENT A: Approved for public release; distribution is unlimited. 
TM 11-6625-3081-23-3, 1 February 1986 is changed as follows: 
1. Remove and insert pages as indicated below. New or changed text material is indicated by a vertical bar in the 
margin. Changes in wiring diagrams are indicated by a shaded area. 
Remove pages Insert pages 
List of Effective A through C/(D blank) A through C/(D blank) 
Pages 
Chapter 3 3-560.7 through 3-560.14 3-560.7 through 3-560.14.1/ 
(3-560.14.2 blank) 
2. Retain this sheet in front of manual for reference purposes. 
By Order of the Secretary of the Army: 
DENNIS J. REIMER 
General, United States Army 
Chief of Staff 
Official: Жж” UL 
JOEL B. HUDSON 
Administrative Assistant to the 
Secretary of the Army 
02454 

DISTRIBUTION: 


To be distributed in accordance with DA Form 12-31-E, block no. 1811, requirements for TM 11-6625-3081-23-3. 


TM 11-6625-3081-23-3 


C 17 
CHANGE HEADQUARTERS 
DEPARTMENT OF THE ARMY 
NO. 17 WASHINGTON, D.C., 30 November 1993 


ORGANIZATIONAL AND DIRECT SUPPORT 
MAINTENANCE MANUAL FOR ELECTRONIC EQUIPMENT 
TEST FACILITY TADS/PNVS AUGMENTATION EQUIPMENT 


DISTRIBUTION STATEMENT A: Approved for public release; distribution is unlimited. 


TM 11-6625-3081-23-3, 1 February 1986, is changed as follows: 


1. Remove and insert pages as indicated below. New or changed text material is 
indicated by a vertical bar in the margin. An illustration change is indica- 
ted by a miniature pointing hand. 


Remove pages 


A through D 
3-379/(3-380 blank) 
3-425 and 3-426 

3-427 through 3-458 
(3-501 blank)/3-502 
3-560.1 and 3-560.2 
3-561 and 3-563/(3-564 blank) 
(3-577 blank)/3-578 
3-606.1 and 3-606.2 
3-611/3-612 blank 
3-613 through 3-616 
3-617 and 3-618 

3-626.1 and 3-626.2 
3-629 through 3-646 
3-647 and 3-648 
3-648.1/(3-648.2 blank) 
3-653 and 3-654 

3-665 and 3-666 


Insert pages 


A through C/(D blank) 
3-379/(3-380 blank) 
3-425/(3-426 blank) 
(3-501 blank)/3-502 
(3-560.1 blank)/3-560.2 
3-561 and 3-563/(3-564 blank) 
3-578 

(3-606.1 blank) /3-606.2 
3-611/ (3-612 blank) 
(3-617 blank) /3-618 
3-626.1 and 3-626.2 
3-629 through 3-630 
3-647 and 3-648 

3-653 and 3-654 

3-665/ (3-666 blank) 


2. Retain this sheet in front of manual for reference purposes. 


TM 11-6625-3081-23-3 
C 17 


By Order of the Secretary of the Army: 


GORDON R. SULLIVAN 
General, United States Army 
Official: | 2 Chief of Staff 
MILTON H. HAMILTON 
Administrative Assistant to the 
Secretary of the Army 


05870 


DISTRIBUTION 
To be distributed in accordance with DA Form 12-31-E, block no. 1811, require- 
ments for TM 11-6625-3081-23-3. 


TM 11-6625-3081-23-3 


C 16 
CHANGE HEADQUARTERS 
DEPARTMENT OF THE ARMY 
NO. 16 WASHINGTON, D.C., 30 July 1993 


ORGANIZATIONAL, AND DIRECT SUPPORT 
MAINTENANCE MANUAL FOR ELECTRONIC EQUIPMENT 
TEST FACILITY TADS/PNVS AUGMENTATION EQUIPMENT 


DISTRIBUTION STATEMENT A: Approved for public release; distribution is unlimited. 


TM 11-6625-3081-23-3, 1 February 1986, is changed as follows: 


1. Remove and insert pages as indicated below. New or changed text material is 


indicated by a vertical bar in the margin. An illustration change is indicated 
by a miniature pointing hand. 


Remove pages Insert pages 

A through D A through D 

i/(ii blank) i/(ii blank) 

3-379/ (3-380 blank) 3-379/ (3-80 blank) 

3-409 through 3-411/ 3-409 through 3-411/ 
(3-412 blank) (3-412 blank) 

3-413 through 3-423/ 3-413 through 3-423/ 
(3-424 blank (3-424 blank) 

3-560.29 through 3-560.46 3-560.29 through 3-560.46 

3-657. and 3-668 3-667/ (3-668 blank) 

3-671 through 3-678 3-671 through 3-678 


2. Retain this sheet in front of manual for reference purposes. 


By Order of the Secretary of the Army: 


GORDON R. SULLIVAN 
General, United States Army 
Official: | a Chief of Staff 
MILTON H. HAMILTON 
Administrative Assistant to the 
Secretary of the Army 


04823 


DISTRIBUTION: 


To be distributed in accordance with DA Form 12-31-E, block no. 1811, require- 
ments for TM 11-6625-3081-23-3. 


TM 11-6625-3081-23-3 


e. #5 
CHANGE HEADQUARTERS 
DEPARTMENT OF THE ARMY 
NO. 15 WASHINGTON, D.C., 26 FEBRUARY 1993 


ORGANIZATIONAL AND DIRECT SUPPORT 
MAINTENANCE MANUAL FOR ELECTRONIC EQUIPMENT 
TEST FACILITY TADS/PNVS AUGMENTATION EQUIPMENT 


DISTRIBUTION STATEMENT A: Approved for public release; distribution is unlimited. 


TM 11-6625-3081-23-3, 1 February 1986, is changed as follows: 


1. Remove and insert pages as indicated below. New or changed text material is 
indicated by a vertical bar in the margin. An illustration change is indicated 
by a miniature pointing hand. 


Remove pages Insert pages 
A through L A through D 
3-429 and 3-430 3-429 and 3-430 


2.  Retain this sheet in front of manual for reference purposes. 


By Order of the Secretary of the Army: 


GORDON R. SULLIVAN 
General, United States Army 
Official: Chief of Staff 
MILTON H. HAMILTON 


Administrative Assistant to the 
Secretary of the Army 


DISTRIBUTION: 
To be distributed in accordance with DA Form 12-31-E, block no. 1811, require- 
ments for TM 11-6625-3081-23-3. 


TM 11-6625-3081-23-3 


C 14 
CHANGE HEADQUARTERS 
DEPARTMENT OF THE ARMY 
NO. 14 WASHINGTON, D.C., 7 August 1991 


ORGANIZATIONAL AND DIRECT SUPPORT 
MAINTENANCE MANUAL FOR ELECTRONIC EQUIPMENT 
TEST FACILITY TADS/PNVS AUGMENTATION EQUIPMENT 


ТМ 11-6625-3081-23-3, 1 February 1986, is changed as follows: 


1. Remove and insert pages as indicated below. New or changed text material 
is indicated by a vertical bar in the margin. An illustration change is indicated 
by a miniature pointing hand. 


Remove pages Insert pages 
A through D A through D 
3-666.3 and 3-666.4 3-666.3 and 3-666.4 


2.  Retain this sheet in front of manual for reference purposes. 


By Order of the Secretary of the Army: 


GORDON R. SULLIVAN 
General,United States Army 


Official: IIND 


PATRICIA P. HICKERSON 
Colonel, Untied States Army 
The Agjutant General 


DISTRIBUTION: 
To be distributed in accordance with DA Form 12-31-E, block no. 1811, Organiza- 
tional and Direct Support maintenance requirements for TM 11-6625-3081-23-3. 


ТМ 11-6625-3081-23-3 
C 13 


CHANGE HEADQUARTERS 
DEPARTMENT OF THE ARMY 


NO. 13 WASHINGTON, D.C., 11 April 1991 


ORGANIZATIONAL AND DIRECT SUPPORT 
MAINTENANCE MANUAL FOR ELECTRONIC EQUIPMENT 
TEST FACILITY TADS/PNVS AUGMENTATION EQUIPMENT 


TM 11-6625-3081-23-3, 1 February 1986, is changed as follows: 


1. Remove and insert pages as indicated below. New or changed text material 
is indicated by a vertical bar in the margin. An illustration change is indicated 
by a miniature pointing hand. 


Remove pages Insert pages 
A through D A through D 
3-311 and 3-312 3-311 and 3-312 
3-331 and 3-332 3-331 and 3-332 
3-335 and 3-336 3-335 and 3-336 
3-339 and 3-340 3-339 and 3-340 
3-355 and 3-356 3-355 and 3-356 
3-371 and 3-372 3-371 and 3-372 
3-561 and 3-562 3-561 and 3-562 
3-575 and 3-578 3-575/3-576 
3-578 
3-579/3-580 


2. Retain this sheet in front of manual for reference purposes. 


By Order of the Secretary of the Army: 


CARL E. VUONO 
General, United States Army 
Official: Chief of Staff 


THOMAS Е. SIKORA 
Brigadier General, United States Army 
The Adjutant General 


DISTRIBUTION: 
To be distributed in accordance with DA Form 12-31-E, block 1811, Organizational 
and Direct Support maintenance requirements for TM 11-6625-3081-23-3. 


TM 11-6625-3081-23-3 


ς 12 
CHANGE, HEADQUARTERS 
DEPARTMENT OF THE ARMY 
NO. 12 WASHINGTON, D.C., 9 March 1991 
ORGANIZATIONAL AND DIRECT SUPPORT 
MAINTENANCE MANUAL FOR ELECTRONIC EQUIPMENT 
TEST FACILITY TADS/PNVS AUGMENTATION EQUIPMENT 
13082808-39, 13231600, 13231650 and 13231800 
WIRING DATA 
TM 11-6625-3081-23-3, 1 February 1986, is changed as follows: 

1. Remove and insert pages as indicated below. Мем or changed text material 
is indicated by a vertical bar in the margin. An illustration change is indicated 
by a miniature pointing hand. 

Remove pages Insert pages 

A through D A through D 

3-3797/3-380 3-379/3-380 

3-381 and 3-382 3-381 and 3-382 

m T 3-383/3-384 

3-459 through 3-462 3-459 through 3-462 

3-465 and 3-466 3-465 and 3-466 

3-502 3-502 

3-533 through 3-536 3-533 through 3-536 

3-560.15 through 3-560.18 3-560.15 through 3.560.18 

3-560.21 through 3-560.24 3-560.21 through 3-560.24 

3-560.27 and 3-560.28 3-560.27 and 3-560.28 

3-560.31 through 3-560.34 3-560.31 through 3-560.34 

3-560.39 and 3-560.40 3-560.39 and 3-560.40 

3-560.43 and 3-560.44 3-560.43 and 3-560.44 

3-560.47 through 3-560.52 3-560.47 through 3-560.52 

3-560.55 through 3-560.60 3-560.55 through 3-560.59/ 
3-560.60 

3-560.61 through 3-560.66 па с NE 

3-666.5 апд 3-666.6 3-666.5 апд 3-666.6 


2.  Retain this sheet in front of manual for reference purposes. 


By Order of the Secretary of the Army: 


CARL E. VUONO 
General, United States Army 
Official: Chief of Staff 


THOMAS F. SIKORA 
Brigadier General, United States Army 
The Adjutant General 


DISTRIBUTION: 
To be distributed in accordance with DA Form 12-31-E, block no 1811, Organiza- 
tional and Direct Support maintenance requirements for TM 11-6625-3081-23-3. 


TM 11-6625-3081-23-3 


Co 
CHANGE HEADQUARTERS 
DEPARTMENT OF THE ARMY 
NO. 11 WASHINGTON, D.C., 26 September 1990 
ORGANIZATIONAL AND DIRECT SUPPORT 
MAINTENANCE MANUAL FOR ELECTRONIC EQUIPMENT 
TEST FACILITY TADS/PNVS AUGMENTATION EQUIPMENT 

TM 11-6625-3081-23-3, 1 February 1986, is changed as follows: 

1. Remove and insert pages as indicated below. New or changed text material 


is indicated by a vertical bar in the margin. An illustration change is indicated 
by a miniature pointing hand, 


Remove pages Insert pages 

A through D A through D 

3-381 and 3-382 3-381 and 3-382 
3-413 and 3-414 3-413 and 3-414 
3-427 through 3-430 3-427 through 3-430 
3-461 and 3-462 3-461 and 3-462 
3-502 3-502 


2. Retain this sheet in front of manual for reference purposes. 


By Order of the Secretary of the Army: 


CARL E. VUONO 
General, United States Army 
Official: Chief of Staff 


THOMAS F. SIKORA 
Brigadier General, United States Army 
The Adjutant General 


DISTRIBUTION: 

To be distributed in accordance with DA Form 12-31A, Organizational and Direct 
Support Maintenance Manual for Electronic Equipment Test Facility TADS/PNVS 
Augmentation Equipment 13082700 and 13082808-29. 


TM 11-6625-3081-23-3 


C 10 
CHANGE HEADQUARTERS 
DEPARTMENT OF THE ARMY 
NO. 10 WASHINGTON, D.C., 6 June 1990 


ORGANIZATIONAL AND DIRECT SUPPORT 
MAINTENANCE MANUAL FOR ELECTRONIC EQUIPMENT 
TEST FACILITY TADS/PNVS AUGMENTATION EQUIPMENT 


TM 11-6625-3081-23-3, 1 February 1986, is changed as follows: 
1. Remove and insert pages as indicated below. New or changed text material 
is indicated by a vertical bar in the margin. An illustration change is indicated 
by a miniature pointing hand. 


Remove pages Insert pages 


A and B (Warning page) es 
У А through D 


3-317 and 3-318 3-317 and 3-318 

3-365 and 3-366 3-365 and 3-366 
3-379/3-380 3-379/3-380 

3-409 through 3-424 3-409 through 3-423/3-424 
3-427 through 3-432 3-427 through 3-432 

3-441 and 3-442 3-441 and 3-442 

3-442.1 and 3-442.2 3-442.1 and 3-442.2 

3-459 through 3-467 3-459 through 3-467/3-468 
3-490 through 3-492 3-490 through 3-492 

3-559 and 3-560 3-559 and 3-560 

3-560.9 through 3-560.12 3-560.9 through 3-560.12 
3-560.23 and 3-560.24 3-560.23 and 3-560.24 
3-560.59 and 3-560.60 3-560.59 and 3-560.60 
3-560.63 and 3-560.64 3-560.63 and 3-560.64 
3-663 through 3-666 3-663 through 3-666 
3-666.5 and 3-666.6 3-666.5 and 3-666.6 


2.  Retain this sheet in front of manual for reference purposes. 


By Order of the Secretary of the Army: 


CARL E. VUONO 
General, United States Army 
Official: Chief of Staff 


WILLIAM J. MEEHAN II 
Brigadier General, United States Army 
The Adjutant General 


DISTRIBUTION: 

To be distributed in accordance with DA Form 12-31A, Organizational and Direct 
Support Maintenance Manual for Electronic Equipment Test Facility TADS/PNVS 
Augmentation Equipment 13082700 and 13082808-29. 


CHANGE | 
NO. 9 


ТМ 11-6625-3081-23-3, 


1. Remove and insert pages as indicated below. 
cated by a vertical bar in the margin. 


TM 11-6625-3081-23-3 
€ Ὁ 


HEADQUARTERS 
DEPARTMENT OF THE ARMY 


WASHINGTON, D.C.,28 February 1990 


ORGANIZATIONAL AND DIRECT SUPPORT 
MAINTENANCE MANUAL FOR ELECTRONIC EQUIPMENT 


a miniature pointing hand. 


Table of Contents 


Chapter 3 


Cover 


Remove pages 
1/11 


3-317 апа 3-318 

3-339 апа 3-340 

3-371 апа 3-372 

3-375 апа 3-376 
3-411 through 3-414 
3-435 through 3-440 
3-442.3 and 3-442.4 
3-560.1 and 3-560.2 
3-560.35 and 3-560.36 
3-563/3-564 

3-564.1 through 3-566 
3-665/3-666 

3-666.1 and 3-666.2 
3-667/3-668 

3-668.1 through 3-670 
3-671 and 3-672 


Old 2028's 
Cover 


TEST FACILITY TADS/PNVS AUGMENTATION EQUIPMENT 


] February 1986, is changed as follows: 


New or changed material is indi- 
An illustration change is indicated by 


Insert pages 
1/11 


3-317 апа 3-318 
3-339 апа 3-340 
3-371 апа 3-372 
3-375 апа 3-376 
3-411 through 3-414 
3-435 through 3-440 
3-442.3 and 3-442.4 
3-560.1 and 3-560.2 
3-560.35 and 3-560.36 
3-563/3-564 

3-665 and 3-666 
3-666.1 and 3-666.2 
3-667/3-668 

3-671 and 3-672 


New 2028's 
Cover 


2. Retain this sheet in front of manual for reference purposes. 


TM 11-6625-3081-23-3 
C 9 


By Order of the Secretary of the Army: 


CARL E. VUONO 
General, United States Army 
Official: Chief of Staff 


WILLIAM J. MEEHAN II 
Brigadier General, United States Army 
The Adjutant General 


DISTRIBUTION: 

To be distributed in accordance with DA Form 12-31A, Organizational and Direct 
Support Maintenance Manual for Electronic Equipment Test Facility TADS/PNVS 
Augmentation Equipment 13082700 and 13082808-29. 


TM 11-6625-3081-23-3 


C 8 
CHANGE HEADQUARTERS 
DEPARTMENT OF THE ARMY 
NO. 8 WASHINGTON, D.C., 20 February 1990 
ORGANIZATIONAL AND DIRECT SUPPORT 
MAINTENANCE MANUAL FOR ELECTRONIC EQUIPMENT 
TEST FACILITY TADS/PNVS AUGMENTATION EQUIPMENT 
TM 11-6625-3081-23-3, 1 February 1986 is changed as follows: 

1. Remove old pages and insert new pages as indicated below. New or changed 


material is indicated by a vertical bar in the margin of the page. Added 
or revised illustrations are indicated by a vertical bar adjacent to the 


identification number or by a miniature pointing hand. Changes in wiring 
diagrams are indicated by shaded areas. 


Remove pages Insert pages 
3-381 and 3-382 3-381 and 3-382 
3-383 through 3-392 PEE 

3-409 through 3-420 3-409 through 3-420 
а 3-491 апа 3:492 
3-492.1 and 3-492.2 3-492.1 апа 3-492.2 
3-493 through 3-500 NNUS 

3-502 3-502 
3-503 through 3-532 PONES 
3-533 through 3-536 3-533 through 3-536 


3-537 through 3-556 a .-- 


2.  Retain this sheet in front of manual for reference purposes. 


By Order of the Secretary of the Army: 


CARL E. VUONO 
Official: General, United States Army 
ра Chief of Staff 


WILLIAM J. MEEHAN II 
Brigadier General, United States Army 
The Adjutant General 
DISTRIBUTION: 
To be distributed in accordance with DA Form 12-31A, Organizational and Direct 
Support Maintenance Manual for Electronic Equipment Test Facility TADS/PNVS 
Augmentation Equipment 13082700 and 13082808-29. 


TM 11-6625-3081-23-3 


C7 

CHANGE HEADQUARTERS 
DEPARTMENT OF THE ARMY 
No. 7 Washington, DC, 15 May 1989 


ORGANIZATIONAL AND DIRECT SUPPORT 
MAINTENANCE MANUAL FOR ELECTRONIC EQUIPMENT 
TEST FACILITY TADS/PNVS AUGMENTATION EQUIPMENT 

13082808-39, 13231600, 13231650 AND 13231800 


TM 11-6625-3081-23-3, 1 February 1986, is changed as follows: 


1. Remove old pages and insert new pages as indicated below. New or changed material is indicated by a vertical bar 
in the margin of the page. An illustration change is indicated by a miniature pointing hand. Changes in wiring 
diagrams are indicated by shaded areas. 


Remove pages Insert pages 

3-561 through 3-565/(3-566 blank) ............... 3-561 through 3-563/(3-564 blank) 
Зеба and 3-028 oci ice Sua КР e RMN I d . 3-627/(3-628 blank) 

3-643 through 3-645/(3-646 blank). ............... 3-643 /(3-644 blank) 

3-651 /(3-652 blank) ........................... 3-651 /(3-652 blank) 


2. File this change sheet in the front of the publication for reference purposes. 


Distribution authorized to the Department of Defense and DOD contractors only 
for official өзе ог for administration or operational purposes. This determination 
wes mede on 8 February 1989. Other requests for this document will be 
referred to Commander, US Army Communications-Electronics Command and 
Fort Monmouth, ATTN: AMSEL-LC-ME-P, Fort Monmouth, NJ 07703-5000. 


contents or reconstruction of the document. 


By Order of the Secretary of the Army: 


CARL E. VUONO 
General, United States Army 


Official: Chief of Staff 


WILLIAM J. MEEHAN II 
Brigadier General, United States Army 
The Adjutant General 


DISTRIBUTION: 
To be distributed in accordance with DA Form 12-31A AVUM and AVIM 
requirements for AH-64A (APACHE). 


TM 11-6625-3081-23-3 


ς ϐ 
CHANGE HEADQUARTERS 
DEPARTMENT OF THE ARMY 
No. 6 Washington, DC, 1 January 1989 


ORGANIZATIONAL AND DIRECT SUPPORT 
MAINTENANCE MANUAL FOR ELECTRONIC EQUIPMENT 
TEST FACILITY TADS/PNVS AUGMENTATION EQUIPMENT 

13082808-39, 13231600, 13231650 AND 13231800 


TM 11-6625-3081-23-3, 1 February 1986, is changed as follows: 


]. Remove old pages and insert new pages as indicated below. New or changed material is indicated by a vertical bar 
in the margin of the page. Added or revised illustrations are indicated by a vertical bar adjacent to the identification 
number or by a miniature pointing hand. 


Remove pages Insert pages 
3-379/(3-380 blank) AA ir 3-379/(3 -380 blank) 
Se OL and 3-382... а essen 3-381 and 3-382 
3-423 dnd ЭРАДА а азан тані 3-423/(3-424 blank) 
3-443 through 3-454............................ 3443/(3-444 blank) 
3-563/(3-564blank)............................ 3-563/(3-564 blank) 
3-666.7 and 3-666.8............................ 3-666.7 and 3-666.8 


2. File this change sheet in the front of the publication for reference purposes, 


Distribution authorized to the Department οἵ Defense end DOD contractors only 
for official use or for administration or operational purposes. This determination 
wes made өп 8 September 1988. Other requests for this document will be 
referred to Commander, US Army Communications-Blectrenics Command and 
Fort Monmouth, АТТИ: AMSEL-LC-ME-P, Fort Monmouth, MJ 07703-5000. 


DESTRUCTION NOTICE — Destroy by any method that will prevent disclosure of 
contents or reconstruction ef the document. 


By Order of the Secretary of the Army: 


CARL E. VUONO 
General, United States Army 
Official: Chief of Staff 


R.L. DILWORTH 
Brigadier General, United States Army 
The Adjutant General 


DI STRI BUTI ON: 
To be distributed in accordance wth DA Form 12- 31A AVUM and 
AM M requirements for AH 64A. 


TM 11-6625-3081-23-3 


С 5 
CHANGE HEADQUARTERS 
DEPARTMENT OF THE ARMY 
No. 5 Washington, DC, | August 1988 


ORGANIZATIONAL AND DIRECT SUPPORT 
MAINTENANCE MANUAL 


ELECTRONIC EQUIPMENT TEST FACILITY 
TADS/PNVS AUGMENTATION EQUIPMENT 
13082808-39, 13231600, 13231650 AND 13231800 


TM 11-6625-3081-23-3, 1 February 1986, is changed as follows: 


1. Title of manual is changed as shown above. 


2. Remove old pages and insert new pages as indicated below. New or changed material is indicated by a vertical bar 
in the margin of the page. Added or revised illustrations are indicated by a vertical bar adjacent to the identification 
number. 


Remove pages Insert pages 

3-560.7 through 3-560.14 ....................... 3-560.7 through 3-560.14 
3-300. T7 through 3-560 .20....................... 3-560 .17 through 3-560.20 
3-560.27 through 3-560.46....................... 3-560 .27 through 3-560.46 


3. Hile this change sheet in the front of the publication for reference purposes. 


Distribution authorized te the Department of Defence und DOD contractors only 
tar officiel use er fer administration er operational вогревев. This determination 
wes mede са 15 March 1988. Other requeets for this decument will be 
referred te Commander, US Army Communications-Glectrenics Command end 
Fort Monmouth, ATTN: AMSEL-ME-P, Fort Monmouth, NJ 07703-5000. 


DESTRUCTION NOTICE — Destroy by any method that will prevent disclosure of 
contents or reconstruction of the document. 


By order of the Secretary of the Army: 


CARL E. VUONO 
General, United States Army 


Official: Chief of Staff 


R.L. DILWORTH 
Brigadier General, United States Army 
The Adjutant General 


D STRI BUTI ON: 
To be distri buted in accordance wth DA Form 12- 31A AVUM and 
AM M requirements for AH 64А. 
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CA 


HEADQUARTERS, 
DEPARTMENT OF THE ARM 
Washington, DC, 1 July 1988 


ORGANI ХАТІ ONAL AND DI RECT SUPPORT 


МА! NTENANCE MANUAL FOR ELECTRONI C EQUI PVENT 
TEST FACI LI TY TADS/ PNVS AUGVENTATI ON EQUI РМЕМТ 


1. Renove and insert pages as indicated bel ow 


TM 11- 6625- 3081- 23-3, 1 February 1986 is changed as follow: 


Renove pages Іпсегі pages 

3- 379/ (3- 380 bl ank) 3- 379/(3- 380 bl ank) 
3-381 and 3-382 3-381 and 3-382 
3-423 and 3-424 3-423 and 3-424 
3-425 and 3-426 3-425 and 3-426 
3-453 and 3-454 3-453 and 3-454 
3-492.1 and 3-492.2 3-492.1 and 3-492.2 


3-493 thru 3-498 


3-499 and 3-502 (3-501 bl ank)/ 3- 502 


2. New or changed material is indicated by a vertical bar in the margin. An 
illustrati on change is indicated by a nini ature poi nti ng hand. Changes in 
Wring di agrans are i ndi cated by shaded areas. 


3. Retain these pages in front of manual for reference pur poses. 


Distribution authorized to the Department of Defense and DOD contractors only 
for official use or for administration or operational purposes. This determination 
wes mede on 8 March 1988. Other requests for this document will be referred 
to Commander, US Army Communications-Electronics Command and Fort 
Monmouth, ATTN: AMSEL-ME-P, Fort Monmouth, NJ 07703-5000. 


By Order of the Secretary of the Army: 


CARL E. VUONO 
General, United States Army 


official: Chief of Staff 


R.L. DILWORTH 
Brigadier General, United States Army 
The Adjutant General 


DI STRI BUTI ON: 
To be distributed in accordance wth DA Form 12- 31A AVUM and AVI M 
requi rements for EEC AH- 64A 
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C3 


Change) HEADQUARTERS 
| DEPARTMENT OF THE ARMY 
No. 3) Washington, DC, 15 January 1988 


ORGANI ZATI ONAL AND DI RECT SUPPORT 
MAI NTENANCE MANUAL FOR ELECTRON C EQUI PVENT 
TEST FACILITY TADS/ РМУ5 AUGVENTATI ON EQUI PVENT 


TM 11- 6625- 3081- 23-3, 1 February 1986 is changed as follows: 


1 Remove old pages and insert new pages as indicated below New or 
changed material is indicated by a vertical bar in the nargin of the 
page. Added or revised illustrations are indi cated by a vertical bar 
adjacent to the identification nunber. 


Remove pages Insert pages 
3-560.31 and 3-560. 32 3-560.31 and 3-560. 32 
3-560. 37 and 3-560. 38 3-560. 37 and 3-560. 38 


2. File this change sheet in front of the publication for reference 
pur poses. 


Distribution authorized to the Department of Defense und DOD contractors only 
for official өзе or for administration or operational purposes. This determination 
wes mede on ἢ September 1987. Other requests for this document will 
be referred te Commander, US Army Commenicatione- Electronics Command und 
Port Monmouth, ATTN: AMSEL-ME-P, Fort Monmouth, NJ 07703-5000. 


DESTRUCTION NOTICE — Destroy by any method that will prevent disclosure of 
contents ог reconstruction οἵ the document. 


By Order of the Secretary of the Army: 


CARL E. VUONO 
General, United States Army 


Official: Chief of Staff 


R.L. DILWORTH 
Brigadier General, United States Army 
The Adjutant General 


DI STRI BUTI ON : 
To be distri buted in accordance Wth DA Form 12- 31A literature 
requirements for EEC AH 64А. 
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Change HEADQUARTERS, 
мүн DEPARTMENT OF THE ARW 
Washington, DC, 1 December 1987 


ORGANI ZATI ONAL AND DI RECT SUPPORT 
MAI NTENANCE MANUAL 
ELECTRON C EQUI PMENT TEST FACI LI TY 
TADS/ PVS АООМЕМТАТІ ON EQUI PVENT 


TM 11- 6625- 3081- 23-3, 1 February 1986 is changed as follow: 


1 Renove old pages and insert new pages as indicated below. New ог 
changed material is indicated by a vertical bar in the margin of the 
page. Added or revised illustrations are indicated by a poi nti ng hand 
on the illustration pages. Changes in wring diagrans are i ndi cat ed 
by shaded areas. 


Remove pages Insert pages 
3-309 through 3-314 3-309 through 3-314 
3-317 through 3-324 3-317 through 3-324 
3-327 and 3-328 3-327 and 3-328 
3-331 and 3-322 3-331 and 3-332 
3-339 through 3-342 3-339 through 3-342 
3-353 and 3-354 3-353 and 3-354 
3-357 through 3-360 3-357 through 3-360 
3-363 through 3-412 3-363 through 3-412 
3-423 through 3-426 3-423 through 3-424. 1/ 
(3- 424.2 blank) 
None 3-25 and 3-426 
3-431 through 3- 458 3-431 through 3-442 
3-442.1 through 3-442. 4 3-442.1 through 3- 442. 4 
None 3-443 through 3- 492.2 
3-495 through 3- 558 3-495 through 3-558 
3-560. 1 through 3- 560. 4 3- 560.1 through 3-560. 4 
3-560. 7 through 3-560. 14 3- 560. 6. 1/ ( 3- 560. 6.2 blank) 
through 3-560. 14 
3-561 through 3-568 3- 560. 17 through 3- 560. 66 
None 3-561 through 3-567/ 
3-573 through 3- 614 3: 173 through 3- 614 
3-617 through 3- 622. 2 3-617 through 3-620 
3-627 through 3- 632 3-627 through 3-632 
3-637 through 3-640 3-637 through 3-640 


Distribution authorized to the Department of Defense and DOD contractors only 
for official use or for administration or operational purposes. This determination 
was made on 14 August 1987. Other requests for this document will be referred 
to Commander, US Army Communications-Electronics Command and Fort 
Monmouth, ATTN: AMSEL-ME-P, Fort Monmouth, NJ 07703-5000. 


DESTRUCTION NOTICE - Destroy by any method that will prevent disclosure of 
contents or reconstruction of this document. 


Remove pages Insert pages 


3-643 through 3-652 3-643 through 3-651/ 
(3-652 bl ank) 
3-655 through 3-678 3-55 through 3-679/ 


(3-680 blank) 


2. File this change sheet in front of the publication for reference 
pur poses. 


By Order of the Secretary of the Army: 


CARL E. VUONO 
General, United States Army 
Official: Chief of Staff 


R.L. DILWORTH 
Brigadier General, United States Army 
The Adjutant General 


DI STRI BUTI ON: 


To be distributed in accordance wth DA Form 12- ЗЛА literature 
requirements for EEC AH 64. 
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ORGANI ZATI ONAL AND DI RECT SUPPORT MAI NTENANCE MANUAL 
ELECTRON C EQUI PMENT TEST FACILITY TADS/ PNVS 
AUGMENTATI ОМ EQUI PVENT 


TM 11-6625-3081-23-3, 1 February 1986, is changed as follows: 


1 Remove old pages and inserts new pages as indicated below New ог 
changed material is indicated by a vertical bar in the margin of the page. 
Added or revised illustrations are indi cated by a vertical bar adjacent to 
the identificati on nunber. 


Remove Pages | nsert Pages 
3-427 and 3-428 3-427 and 3-428 
3-560. 15 and 3-560. 16 3-560. 15 and 3-560. 16 


2. File this change sheet in front of the publication for reference 
pur poses. 


Distribution authorized te the Department of Defense and DOD contractors only 
for official use or for administration ог operational purposes. This determination 
wes made on 15 June 1987. Other requests for this document will be referred 
te Commender, US Army Communications-Flectrenics Command and Fert 
Monmouth, ATTN: AMSEL-ME-P, Fort Monmouth, NJ 07703-5000. 


DESTRUCTION NOTICE-Destroy by any method that will 
prevent disclosure of contents or reconstruction of the 
document. 


By Order of the Secretary of the Army: 


CARL E. VUONO 
General, United States Army 


Official: Chief of Staff 


R.L. DILWORTH 
Brigadier General, United States Army 
The Adjutant General 


DI STRI BUTI ON: 
To be distributed in accordance wth DA Form 12-31A literature 
requirements for EEC AH 64. 
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LIST OF EFFECTIVE PAGES 


NOTE: The portion of the text affected by the changes is indicated by a vertical line in the 
outer margins of the page. Changes to illustratione are indicated by miniature pointing 


hands. Changes to wiring diagrams ere indicated by shaded areas. 


Dates of issue for original end change pages are: 


Original....0...O1 February 1986 
Change...... 1....15 September 1987 
Change...... 2....01 December 1987 
Change...... 3....15 January 1988 
Change...... 4....01 July 1988 
Change. ..... 5....01 August 1988 
Change. ..... 6....01 January 1989 
Change. ..... 7....15 May 1989 
Change...... 8 20 February 1990 
Change...... 9....28 February 1990 
Change. .... 10...06 June 1990 
Change. .... 11....26 September 1990 
Change. .... 12....09 March 1991 
Change..... 13....11 April 1991 
Change. .... 14....07 August 1991 
Change. .... 15....26 February 1993 
Change. .... 16....30 July 1993 
Change..... 17....30 Мометрег 1993 
Change..... 18....31 July 1996 
Change..... 19....06 March 1997 


TOTAL NUMBER OF PAGES 


Page *Change Page *Change 
No. No. No. No. 
MESE RESORT as a ДАДЫ Bot Сі 5 ερ. 2 
Bes rone O i 0 3-328 - 3-330 4 а x . .. 0 
А- с | 19 3- 331 н 13 
D Blank . pee ду ы ы πια 17 3332 - 3-3355....... 0 
fr She ego cht κ. D А 16 cho MEME MEER 13 
ii Blank .......... 0 3-337 - 3-3388 орела 0 
3- 309 0 22390 cab ovis dy nr жш пъ х 13 
3- 310 2 35340 Ju.» i δ. κ. db dox. 0 
JEZIL пы Ашу Жы ым 0 3-341 , . 2 
αμ esum азу XU ee CUN 13 3-342 - 3-3553_....... 

3-313 - 3-314 .. . . ο) χι. 2 3-354 .. 2 
3-315 - 3-316 . 2% xu 0 3- 355 on 13 
им gfe Roan S EN 9 3-356 - 3-357  . ...... 0 
3-3138............ 10 3-358 - 3359 ....... 2 
3319 АСЫ 0 3: 360 = 3-36G3 ....... 0 
3-320 - 3-324........ 2 3-364 aa ως. 2 
3-325 - 3-326........ 0 3-385. Gua ee dee ba s 0 


*Zero in this column indicates an original page. 
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LIST OF EFFECTIVE PAGES 


INSERT LATEST CHANGE PAGES. DESTROY SUPERSEDED PAGES. 


NOTE: The portion of the text affected by the changes is indicated by a verticel line in the 
outer margins of the page. Changes to illustrations are indicated by miniature pointing 
hande. Chenges to wiring diagrams are indicated by shaded areas. 


Page 
No. 


3- 366 inodh Пера ant VA VA. ES 2/0 124 10 3-501 Blank . 4 
3-367 - 3-369  ....... 2 352 5 v .... 17 
3-3707 2-5 4 ¿< b metas сес 0 3-503 - 3-532 Deleted 2 
ЗІП. Seow νην, 13 325337 а ТИ 2 
2000 A dà t Bal, ---- 2 Ιώ”... 12 
333 ........... 0 3-536 . ин 2 
3- 374 2 3-537 - 3-556 Del егей 0 
3-375 - 3-376........ 9 3- 557 | 2 
ον πω, ος oan AAA E a 2 3-558 - En 559 0 

ЗОО ЫЗ бы a 0 3-560 .. 10 
BEIN ГИР КАК 19 3- 560. 1 Bl ank ЗДАЊА 17 
3- 380 Bl ank 2 32560. i-e on S de at ros des M aks 17 
3381 - 3-383 .. .. .. . . . 12 3-560.3 - 3-560.4. 2 

3-384 Blank .......... 12 3-560.5 - 3-560.6. 0 
3-385 - 3-392 Deleted... . 2 θα θα x he der at M.N 2 

3-393 - 394 . . . . . . . . 2 3-560.6.2 Blank . . . . . 2 

3-395 - 3-408 Deleted .... 2 35560,7] Macc! Z S Usu A 2 
3-409 - 3-411 ........ 16 3-560.8 - 3-560.14 18 
3-412 Blank ......... 10 3-560. 14.1 18 
3-413 - 446 ........ 8 3-5606.142........... 18 
deu lere ddr И КЕ % 8 3-560.15 - 3-560.18. . . . 12 
3-418 - 3-423 ... e v . να 16 3-560.19........... 5 
3-424 Ваак......... ° 3-560.20- 3-560.21. . . . 2 
3-424.1 . . . . . . . . . .. 3- 560. 22 - 3-560.23 . . . . 12 
3- 424.2 Blank . . . . . . . . 0 3-560. 24 . 10 
СОЕТ oda 17 3-560.25 - 3- 560.26. . . . 2 
3-426 Blank . 17 3-560.27 - 3-560.28 . . . . 12 
3-427 - 3-458 del eted 17 3-560.29 - 3556046... . 16 
ο κα quo сас Ар a Sa? ІР. οὖν τε 0 3-560. 47 ........... 2 
3-460 - 3-462........ 12 3-560.48 - 3-560.51 12 
ЗОВЕ ме ὁ жо» S ὦ Hero ft. ον. A - 3- 560. 52 - 3-560. 55 2 
3-464 2 ........... 3-560.56 - 3-560.57 12 
3-465 - 3466 ......... 12 3560.58 a. aol οὐκὶ узшу 2 

FAOT АК улг ait A 10 3-560.59 - 3-560.61..... 19 
3-468 - 3-489 Del et ed 2 3- 560. 62 Blank. . . . . . . 19 
37490: | сео био ер ee KR oh a Rod 0 3-561 - 3-562 . . a. 17 
BEAT an ee ne ee ἃ 8 3-563 ............ 19 
342 LL uox» ὦ . ... ὦ ζνος 10 3-564 Blank ........... 2 

3-492.1- 3- 492.2 . . . . . 8 3-564.1 - 3-566 Deleted .. 7 
3-493 - 3-500 Del et ed 4 BUEGI πμ М 2 
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INSERT LATEST CHANGE PAGES. DESTROY SUPERSEDED PAGES. 
LIST OF EFFECTIVE PAGES 


NOTE: The portion of text affected by the changes is indicated 
by a vertical line in the outer margin of the page. 
Changes to illustrations are indicated by miniature 
pointing hands. Charges to wiring diagrams are 
indicated by shaded areas. 


Page *Change Page *Change 
No. No. No. No. 
3-564 Blank ыса са адалы a d 2 ο ρω RE ЛАШ ERU ЕКИ ЕСТЕН СТАТОРЫ 0 
3-564.1 - 3-566 Deleted ..................................... 7 О ООВ 2 на o ИНСИГ auda ri ον 17 
Ə:507 аи нымал Ыыы ο. 2 ολο ο 626 5. ο ο Re ID ME 2 
3-568 Blank mw μον ο eK ur 2 3-626.6 Blank aa ооа ааа а 0 
39-9097 3-570 αμ ο и 0 OQ DH f ossis ен aun usah aywana ys νο 7 
3-571 - 3-572 Deleted......................................... 0 9:629 Вайк. ен 4 
ο πο MEUM E CO MEM TRE 2 ο ы д ы ARE κο πα ον ο ανα 2 
3-574 Blank cnet а UE it me 2 ОБ 9D μα E ДЫ абы cat ten er 17 
3-574.1 - 3-574.2 Deleted................................... 2 3-631 - 3-646 Deleted ..................................... 17 
SW е αν ο ο EAA 2 ОБА CE 0 
A ana 2 Е ο ο”... 17 
жо ЖКО ОКОЛО О Л КТ О ОСО 17 3-648.1 - 3-650 Deleted................................... 17 
ао ПЕЛЕ ЕНИ ы ИО ОКУС 13 су ЕН ОЛО ЛО ο 7 
3-580 Blank A eren 13 3-652 Blank.................................... dettes us 2 
3-581 = 3-592 Deleted ........................................ 2 ο μμ € 17 
O a ο ο ο ЛОС Л АА 2 ο ο ο ο ο ο ο 0 
3-594 Blank A tees 2 И АОИ 2 
9-595 - 3-598 Deleted......................................... 2 3-656 - 3-661 Deleted........................................ 2 
ο οἱ пина PIT ο ο 2 O ο maaa πα. 0 
3-600 - 3-601 Deleted ........................................ 2 О ВОЗ P P 10 
ο ο κας οι μμ ο eoo анны 0 ο ЖОККО ГУГЛ А ГО 2 
3-60: 3-605 ыссы иин ийнин йин em iv 2 POO Dirac алдыда ы annuun ya eti gh Su 17 
3:606- απο ee 2 03-666 Bank un ыы tee deis: 17 
3-606.1 Blank PI 17 OOO БЕКЕН Ar SLE EN 9 
ο ο μμ νο ο ος Ананды: 17 651215 n aeu baeo оо 2 
3-607 - 3-608 Deleted ........................................ 2 6851515 892: ο T 14 
ОРО Олова она Ca ЕК LM LE 2 У μμ ο νο АТА О ОСЕ ЦЕО дей з 2 
9-510 а ae ο... 2 A en lu nnne 12 
ЗБ Л ынах I el 17 ο ορ ο ық атан aes 2 
3-612 Blank. er na при вале аи ar 2 7996. В а ο κο νο ο КАТАРЫНАН 6 
3-613 - 3-616 Deleted ...................................... 17 OO root suse Sm elem κ LU dus 16 
ЗАВЕО и Ке ato ο unan КЕРЕ ТЕР 17 9-668 Байыс оса ο ο... 2 
ӨТӨ дыны nbl пао ен ДЫ E 17 3-668.1 - 3-670 Deleted..................................... 9 
О: О 19, РК ТЕКЕ ККЕ ο Еа 0 бека ытында ann 9 
ο κο TR 2 ο ЗТ. на a ti 16 
3-620.1 - 3-622.2 Deleted................................... 2 679 3679 ла ο ο ο 2 
Q:D2 Баб een 0 3-680 Blank Stars 2 


*Zero in this column indicates an original page. 
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FOR 
ELECTRONI С EQUIPMENT TEST FACILI TY 
TADS/ PNVS AUGVENTATI ON EQUI PVENT 


REPORTI NG ERRORS AND RECOMVENDI NG | MPROVEMENTS 


You can help ¡improve this manual. If you find any mstakes or if you 
know of a way to improve the procedures, please let us know Mil your 


letter, DA Form 2028 (Recommended Changes to Publications and Blank 
Forns), or DA Form 2028-2 located in the back of this manual direct to: 
Commander, U.S. Arny Aviation and Troop Command, ATTN: AMSAT-I-MP, 
4300 Goodfellow Blvd, St. Louis, MO 63120-1798. А reply wll be 
furnished to you 
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Section VIII. TEST PROGRAM SETS WRING DATA 
Subj ect Page 
Major Test Adapter... doe nod de e s ez ez az e a e ue XUL 3- 309 
TPS Cabl e Assenbl i es . а э в ο . . . . . . Ф е • * ο . ө υ г ò ò ο 3- 379 
Self-Test Соппесїог5....................... 3- 561 
Test Fixtures ................... © ж к Nr е veer 3- 667 
3-31. MYOR TEST ADAPTER 3-31 


The data contai ned in this paragraph provides the wre list for the i nternal 
wring of the major test adapter. 


3- 309 
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3-31. ΜΑ ОК TEST ADAPTER (cont) 


- » = 2 8 a 8 3 q 3 8 а 3 3 е к 8 2 5 δ 
—- 1111) 99 99 99 99 99 99 99 99 99 eo ee 99 99 99 99 99 99 99 
99999 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
99999 [4] 99 99 99 99 99 99 99 ee 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
99999 ee e 9 9 € Φ e 99 9 € 9 9 € 9 0 € € € O € 6 0 99 € 9 € € € 9 99 9 9 9 9 €* o 9 € o во 
n- 0060006 еегееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее 
06090000090000900000000000000000000000000090000000000009000000000000000000000000000000000000000 
€09009000000000000000000000000000000000009000000000000000000000000000000000000000000000000000 


20 
1 


25 
) 


30 


35 


Тһе міге list con- 


€090009000009000090009000000000000000000090000000000000000090000000000000009000000000000000000 
—— 40009900090000000000000000400004000040000000000000000000000000000000000000000000000000е 


ееееееееееееееееееоееееееееееее 


еееееееее 9999999 99999998 
€000990000900000000000000000000000000000000000 


99998 59999 9 9 Φ 99 49 999 9 9 € 9 9 9 O € 0 € 90 € €9 € 9 99 6 € 9999 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 
99999 09 Ὁ 9 9 6 6 9 9 9 99 9 999 99 9 9 9 Φ Φ 9 9 9 9 Φ 9 9 9 99 999 9 99 99999 ө ө ө 0. 
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OU Oy 5 съд < 
40 ὁ |-- XO z 4 
иноро = n+ оо 
Topun зо ооо 
Ф в ο σαι ο 
our _276<“— of 
вс "Oc, = о ес 
LO) 
JD E 
о = а) 
reas ВЕНУ 
ооо 
+ О О Оч 4 C о — о 
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о 


° 
| 
8 


| 


9999 
9999 
9999 
9999 
110 0000 


XA8 


XA5 


Џ 
30 


35 
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Change 2 
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3-31. ΝΑ ОК TEST ADAPTER (cont) 


F ROM 


J1-Al 
Ј1-А2 
J1-A3 
J1-A4 
J1-A5 
J1-A6 
J1-B1 
J1-B2 
J1-B3 
J1-B4 
J1-B5 
J1-B6 
J1-C1 
J1-C2 
J1-C3 
J1-C4 
41-65 
J1-C6 
1-01 
41-02 
41-03 
01-04 
01-05 
J1-D6 
J1-E1 
J1-E2 
J1-E3 
Jl-E4 
Ј1-Е5 
Jl-E6 
J1-F1 
J1-F2 
J1-F3 
J1-F4 
J1-F5 
Jl-F6 
J1-61 
J1-G2 
J1-G3 
J1-G4 
J1-G5 
21-66 
J1-H1 
J1-H2 
J1-H3 
J1-H4 


TO 


P1-S21 
P1-S23 
Р1-525 
P1-R15 
P1-R17 
P1-R19 
Р1-К22 
Р1-К24 
P1-R26 
P1-Q14 
P1-Q16 
P1-Q18 
P1-Q21 
P1-Q23 
P1-Q25 
33-62 
32-63 
33-64 
33-94 
32-95 
33-96 
32-97 
33-98 
32-99 
33-102 
32-103 
33-104 
32-105 
29-72 
28-73 
29-74 
28-75 
29-76 
28-77 
29-78 
28-79 
29-80 
33-56 
32-57 
33-58 
32-59 
16-47 
SPL150 
17-74 
SPL149 
17-84 


WIRE WIRE 

ID SIZE 
1329 26 
1331 26 
1333 26 
1335 26 
1337 26 
1339 26 
1341 26 
1343 26 
1346 26 
1348 26 
1350 26 
1352 26 
1354 26 
1356 26 
1358 26 
1815 26 
1817 26 
1819 26 
1821 26 
1823 26 
1825 26 
1827 26 
1829 26 
1832. 26 
1834 26 
1836 26 
1838 26 
1840 26 
1842 26 
1844 26 
1847 26 
1849 26 
1851 26 
1853 26 
1855 26 
1857 26 
1859 26 
1862 26 
1864 26 
1866 26 
1868 26 
1303 26 
1903 26 
1305 26 
1904 26 
1307 26 


FROM 


J1-H5 
J1-H6 
J1-J1 
Ј1-Ј2 
Ј1-Ј3 
J1-24 
J1-J5 
Ј1-Ј6 
J1-K1 
J1-K2 
J1-K3 
J1-K4 
J1-K5 
J1-K6 
J1-L1 
91-12 
J1-L3 
J1-L4 
Jl-L5 
J1-L6 
J1-M1 
J1-M2 
J1-M3 
J1-M4 
J1-M5 
J1-M6 
J1-N1 
J1-N2 
J1-N3 
J1-N4 
J1-N5 
J1-N6 
J1-P1 
J1-P2 
J1-P3 
J1-P4 
J1-P5 
J1-P6 
J1-R1 
J1-R2 
J1-R3 
J1-R4 
J1-R5 
J1-R6 
Ј1-51 
J1-S2 


TO 


16-85 
17-86 
16-87 
17-88 
16-89 
17-90 
16-91 
17-92 
16-75 
11-10 
10-11 
11-12 
10-13 
11-14 
10-15 
11-16 
10-17 
11-18 
10-19 
11-20 
10-21 
11-22 
10-23 
11-24 
10-25 
11-26 
10-27 
11-28 
10-29 
11-30 
10-31 
11-32 
10-33 
11-34 
10-35 
11-36 
10-37 
11-38 
10-39 
11-40 
10-41 
11-42 
10-43 
11-44 
10-45 
11-46 


WIRE WIRE 

ID SIZE 
1309 26 
1311 26 
1313 26 
1316 26 
1318 26 
1320 26 
1322 26 
1324 26 
1326 26 
1518 26 
1520 26 
1522 26 
1524 26 
1526 26 
1528 26 
1530 26 
1532 26 
1535 26 
1537 26 
1539 26 
1541 26 
1543 26 
1545 26 
1547 26 
1550 26 
1552 26 
1554 26 
1556 26 
1558 26 
1560 26 
1563 26 
1565 26 
1567 26 
1569 26 
1571 26 
1573 26 
1576 26 
1578 26 
1580 26 
1582 26 
1584 26 
1586 26 
1589 26 
1591 26 
1593 26 
1595 26 
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3- 311 
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3-31. MJ OR TEST ADAPTER (cont) 3-31 
WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 
11-53 10-47 1597 26 Jl-al 4-25 1738 26 
31-54 11-48 159 26 Jl-a2 5-6 1740 26 
31-55 10-49 1602 26 Jl-a3 4-7 1742 26 
J1-S6 11-50 1604 26 Jl-a4 5-8 1745 26 
J1-T1 10-51 1606 26 Jl-a5 4-9 1747 26 
Jl-T2 11-52 1608 26 Jl-a6 5-10 1749 26 
J1-T3 10-53 1610 26. Jl-bl 5-34 1751 26 
21-14 11-54 1612 26 01-52 4-35 1753 26 
71-15 10-55 1614 26 01-53 5-36 1755 26 
Jl-T6 11-56 1617 26 091-54 4-37 1758 26 
1-11 10-57 1619 26 01-55 5-38 1760 26 
11-92 11-58 1621 26 01-56 4-39 1762 26 
21-3 10-59 1623 26 Jl-cl 5-40 1764 26 
31-44 11-60 1625 26 Jl-c2 4-41 1766 26 
21-06 10-61 1627 26 Jl-c3 5-84 1768 26 
31-46 11-62 1629 26 Jl-c4 4-85 1770 26 
J1-V1 10-63 1632 26 J2-Al 44-І 403 26 
J1-V2 11-64 1634 26. J2-A2 Р1-Р15 1361 26 
21-У3 10-65 1636 26 J2-A3 04-Е? 405 26 
J1-V4 11-66 1638 26. Ј2-А4 Р1-Р17 1363 26 


J1-V5 10-67 1640 26 J2-A5 J4-E3 407 26 
J1-V6 11-68 1642 26 J2-A6 Р1-Р19 1365 26 
Jl-W1 8-45 1645 26 J2-Bl J4-E4 409 26 
Jl-W2 9-46 1647 26 22-80 Р1-Р22 1367 26 
21-483 8-47 1649 26 02-83 J4-E5 411 26 
Jl-W4 9-48 1651 26 22-84 Р1-Р24 1369 26 
J1-W5 8-49 1653 26 20-88 J4-E6 43 26 
91-и6 9-50 1655 26 J2-B6 Р1-Р26 1371 26 
J1-X1 8-51 1657 26 J2-C1 J4-Fl 415 26 
J1-X2 9-52 1660 26 J2-C2  P1-N14 1373 26 
J1-X3 8-53 1662 26 J2-C3 J4-F2 417 26 
Jl-X4 9-54 1664 26 J2-C4  Pl1-N16 1375 26 
J1-X5 8-55 1666 26 J2-C5  J4-F3 421 26 
Jl-X6 5-12 1668 26 J2-C6  P1-N18 1378 26 
J1-Y1 4-13 1670 26 22-1 J4-F4 423 26 
Jl-Y2 5-14 1672 26 J2-D2 Р1-Ү2 347 26 
Ј1-ҮЗ 4-15 1675 26 09-03  J4-F5 425 26 
J1-Y4 5-16 1677 26 92-04 Р1-М21 1380 26 
Jl-Y5 4-17 1679 26 J2-D5 J4-F6 427 26 
J1-Y6 5-18 1681 26 J2-D6  P1-N23 1382 26 
91-21 4-19 1683 26 Ј2-Е1 J4-Gl 429 26 
91-22 5-20 1685 26 J2-E2 STP328 703 26 
J1-Z3 8-21 1730 26 J2-E2 . SPL56 494 26 
J1-24 9-22 1732 26 J2-E3 44-62 431 26 
J1-25 8-23 1734 26 J2-E4 . SPL37 307 26 
21-26 9-24 1736 26 J2-E4 5Р143 402 26 


3- 312 Change 13 


3-31. МА ОК TEST ADAPTER (cont) 


WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE 
Ј2-Е5 94-63 433 26 
J2-E6 SPL60 530 26 
Ј2-Е6 SPL31 253 26 
92-1 94-64 435 26 
92-22 SPL68 592 26 
J2-F2  SPL64 564 26 
J2-F3  Pl-Y24 345 26 
J2-F5 Р1-М25 1384 26 
J2-F6 Р1-М15 1386 26 
J2-Gl 1-97 437 26 
92-61 J4-R1 701 26 
J2-G5 Р1-М17 1388 26 
92-66 Р1-М19 1390 26 
J2-Hl Р1-725 397 26 
J2-H2 17-56 442 26 
J2-H3 16-57 444 26 
J2-H4 17-58 446 26 
J2-H5 16-59 448 26 
J2-H6 17-60 450 26 
J2-J1 16-49 452 26 
22-22 17-50 454 26 
22-23 16-51 456 26 
J2-J4 17-52 460 26 
J2-J5 16-53 462 26 
J2-J6 17-54 464 26 
J2-K1 21-40 466 26 
J2-K2 20-41 468 26 
J2-K3 21-42 470 26 
J2-K4 20-43 472 26 
J2-K5 21-44 474 26 
J2-K6 17-48 478 26 
92-11 21-34 480 26 
J2-L2 20-35 482 26 
J2-L3 21-36 484 26 
22-14 20-37 486 26 
22-15 21-38 488 26 
42-16 20-39 490 26 
42-31 21-28 492 26 
J2-M2 20-29 496 26 
J2-M3 21-30 498 26 
J2-M4 20-31 500 26 
J2-M5 21-32 502 26 
J2-M6 20-33 504 26 
92-01. 21-22 506 26 


r= a = 
WIRE WIRE 


FROM TO ID SIZE 


J2-N2 20-23 508 26 
J2-N3 21-24 510 26 
J2-N4 20-25 514 26 
J2-N5 21-26 516 26 
J2-N6 20-27 518 26 
J2-Pl 27-26 915 26 
J2-P2 27-28 915 26 
J2-P3 27-30 917 26 
J2-P4 27-32 917 26 
J2-P5 33-54 520 26 
J2-P6 32-55 522 26 
J2-Rl 33-48 524 26 
J2-R2 32-49 526 26 
J2-R3 33-50 528 26 
J2-R4 32-51 532 26 
J2-R5 33-52 534 26 
J2-R6 32-53 536 26 
22-51 29-52 538 26 
J2-S2 28-53 540 26 
J2-S3 29-54 542 26 
J2-S4 28-55 544 26 
J2-S5 33-46 546 26 
J2-S6 32-47 550 26 
J2-Tl 29-46 552 24 
J2-T2 28-47 554 24 
J2-T3 29-48 556 24 
J2-T4 28-49 558 24 
J2-T5 29-50 560 26 
J2-T6 28-51 562 26 
J2-Ul Р1-01 167 26 
42-12  P1-Q3 169 26 
J2-U3  P1-Q5 171 26 
J2-U4  P1-Q8 173 26 
42-45 Р1-010 175 26 
J2-U6 Р1-012 177 26 
92-\1  PI-R2 181 26 
J2-V2 PI-R4 183 26 
J2-V3  Pl-R6 185 26 
J2-V4  P1-R9 187 26 
J2-V5  PI-Rll 189 26 
J2-V6 P1-R13 191 26 
J2-W1 Р1-51 193 26 
J2-W2  P1-S3 195 26 
J2-M3 Р1-55 199 26 
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0000 
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0000000000 
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3-31. My CR TEST ADAPTER (cont) 3-31 


дома me μας aeu acuden ene, 


WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 


κα ου E CIR AL а Е MCCC 


J2-44 Р1-58 201 26 J3-C5  J4-83 642 26 
22-45 Р1-510 203 26 J3-C6 Р1-75 353 26 
22-46 Р1-512 205 26 33-01 24-84 644 26 
J2-X1  Pl-U2 211 26 23-02 16-63 600 26 
J2-X2  P1-U4 213 26 33-03  J4-B5 646 26 
J2-X3 Р1-06 217 26 33-04 Р1-Үү9 328 26 
42-44  P1-U9 219 26 23-05 44-866 648 26 
J2-X5 Р1-011 221 26 33-06 Р1-28 355 26 
Ј2-Х6  P1-U13 223 26 J3-E1  J4-C1 650 26 
22-11 Р1-М 240 26 23-Е2 17-64 602 26 
J2-Y2  P1-V3 242 26 J3-E3  J4-C2 652 26 
J2-Y3  P1-V5 244 26 J3-E4 Р1-Ү11 330 26 
J2-Y4 Р1-Ү8 246 26 J3-E5 J4-C3 654 26 
92-75 Р1-М10 248 26 23-Е6 Р1-710 357 26 
J2-Y6 Р1-М12 250 26 Ј3-Е1 04-04 656 26 
32-11  P1-W2 266 26 33-22  SPL7O0 610 26 
92-22  P1-W4 268 26 J3-F2 50177 659 26 
32-73 P1l-W6 272 26 J3-F3  SPL45 362 26 


A 
B 
ς 
Ό 
E 
F 
G 
H 
j 
K 
L 
N 
P 
R 
5 
T 
U 
ν 


22-60 14-101 568 26 J3-H3 Р1-Ј5 90 26 
J2-b3 15-102 570 26 J3-H4 Р1-Ј8 92 26 
32-54 14-103 572 26 33-НБ Р1-Ј10 94 26 


32-74  Pl-W9 274 26 13-Ғ4 Р1-Ү13 332 26 
12-15 Pl-W1l 276 26 13-Ғ6 Р1-712 359 26 
12-76 Р1-М13 278 26 23-1 91-0 73 26 000000 
J2-al Р1-ХІ 293 26 33-62 P1-H4 75 26 000000 
22-42 Р1-Х3 295 26 13-6:  Pl-H6 77 26 ОООООО 
12-43 Р1-Х5 297 26 13-64  Pl-H9 79 26 ODODOO 
12-44 Р1-Х8 299 26 3-65 РІ-НІ 81 26 Е D 
)2-а5 Р1-Х10 301 26 13-66 P1-H3 83 26 = 
J2-a6 Р1-Х12 303 26 13-4 Pl-Jl 85 26 а 
J2-bl 15-100 566 26 J3-H2 Р1-Ј3 87 26 g 

1 


J2-b5 15-104 574 26 J3-H6 Р1-Ј12 96 26 EL9LQ-1000-82A 
J2-b6 14-105 576 26 13-21 P1-K2 98 26 
J2-cl 11-100 578 26 J3-J2  Pl-K4 100 26 33 - DLI-156RW4 


J2-c2 10-101 580 26 23-23  P1-K6 102 26 
J2-c3 11-102 584 26 23-24 Р1-К9 104 26 
Ј2-с4 10-103 586 26 23-25 Р1-К11 108 26 
Ј2-с5 11-104 588 26 Ј3-Ј6 Р1-К13 10 26 
J2-c6 10-105 590 26 43-1 Р- 112 26 
J3-A2 16-55 594 26 J3-K2  P1-L3 114 26 
J3-A4  P1-Y2 320 26 J3-K3  Pl-L5 116 26 
J3-A6 Р1-21 349 26 J3-K4 Р1-48 118 26 
23-80 16-61 596 26 J3-K5 Р1-110 120 26 
23-84 Р1-Ү4 322 26 J3-K6 Р1-112 122 26 
J3-B6 Р1-23 351 26 43-11  P1-M2 126 26 
33-62 17-62 598 26 23-12 Р1-М4 128 26 
23-4  Р1-76 326 26 23-13 Р1-М6 130 26 


3-314 Change 2 
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3-31. ММ CR TEST ADAPTER (cont) 3-31 
WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 
43-14  Pl-M9 132 26 J3-V3 4-49 993 26 
43-15 Р1-М11 134 26 J3-V4 5-48 991 26 
43-16  Pl-M13 136 26 J3-V5 4-47 989 26 
J3-Ml Р1-МІ 138 26 J3-V6 5-46 987 26 
J3-M2 Р1-М3 140 26 43-461 Р1-019 229 26 
J3-M3  Pl-Nb 144 26 93-42 Р1-022 231 26 
03-Μ4 Р1-М8 146 26 43-43 Р1-024 236 26 
J3-M5 Р1-М10 148 26 23-44 Р1-026 238 26 
J3-M6 Р1-М12 150 26 J3-W5 Р1-514 207 26 
J3-N1 P1-P2 152 26 J3-W6 Р1-516 209 26 
J3-N2 Р1-РА 154 26 J3-X1 Р1-Ү18 258 26 
J3-N3 P1-P6 156 26 J3-X2 P1-V21 260 26 
J3-NA Р1-Р 9 158 26 J3-X3 P1-V23 262 26 
Ј3-45 Р1-Р11 162 26 J3-X4 P1-V25 264 26 
J3-N6 P1-P13 164 26 J3-X5 Р1-015 225 26 
J3-Pl 29-24 1871 26 J3-X6 Р1-017 227 26 
J3-P2 28-25 1873 26 J3-Yl P1-W19 284 26 
J3-P3 33-60 1875 26 J3-Y2 P1-W22 286 26 
J3-P4 32-61 1877 26 J3-Y3  P1-W24 289 26 
J3-P5 32-67 1879 26 23-744  Pl-W?26 291 26 
J3-P6 5-42 979 26 J3-Y5 P1-V14 254 26 
Ј3-К1 33-68 1881 26 93-16 P1-V16 256 26 
J3-R2 32-69 1883 26 23-21 Р1-Х18 312 26 
J3-R3 33-86 1885 26 J3-22 Р1-Х21 314 26 
J3-R4 33-88 1888 26 43-23 P1-X23 316 26 
J3-R5 33-90 1890 26 93-24 P1-X25 318 26 
J3-R6 4-43 981 26 43-75 Р1-М15 280 26 
93-51 33-92 1892 26 93-26  Pl-Wl7 282 26 
23-52 29-102 1894 26 J3-al Р1-Х14 308 26 
43-53 28-103 1896 26 43-а2 Р1-Х16 310 26 
43-54 29-104 1898 26 13-43  J4-W2 736 26 
93-55 44-63 604 26 J3-a3 44-44 738 26 
93-56 5-44 983 26 J3-a4 44-483 747 26 
33-11 J4-R4 606 26 J3-a4 J4-W3 749 26 
43-7 28-105 1900 26 Ј3-а5 J4-W4 751 26 
23-73  J4-R5 608 26 J3-a5 44-446 753 26 
43-156 J4-R6 612 26 J3-a6 | J4-W5 755 26 
J3-T6 4-45 985 26 J3-a6 | J4-W5 757 26 
43-1 44-51 614 26 J3-bl 44-71 759 26 
23-002 5Р19 89 26 93-61 04-71 761 26 
43-03 44-55 616 26 J3-b2 04-72. 764 26 
93-14 5Р173 622 26 J3-b2  J4-Y2 766 26 
43-056 44-53 618 26 23-53 Ј4-ҮЗ 768 26 
43-06 | SPL107 995 26 23-53  J4-Y3 770 26 
J3-V1 04-54 620 26 J3-b4 04-41 732 26 
J3-V2 SPL30 271 26 J3-b4  J4-Wl 734 26 


3- 315 
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3-31. МА ОК TEST ADAPTER (cont) 


WIRE WIRE WIRE WIRE 


FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 
93-65 | J4-U5 732 26 J4-E3  J2-A5 407 26 
93-65 J4-U5 734 26 94-Е4 — J2-Bl 409 26 
J3-b6 | Ј4-06 736 26 34-Е5  J2-B3 4ll 26 
J3-b6 J4-U6 738 26 J4-E6 42-85 413 26 
J3-cl J4-X1 759 26 J4-Fl  J2-Cl 415 26 
J3-cl  J4-X1 761 26 34-22  J2-C3 417 26 
J3-c2 J4-X2 764 26 JA-F3 32-65 421 26 
J3-c2  J4-X2 766 26 J4-F4 J2-D1 423 26 
J3-c3 | J4-X3 768 26 J4-F5 42-03 425 26 
J3-c3 44-53 770 26 J4-F6 42-05 427 26 
J3-c4 | Ј4-/5 747 26 J4-Gl Ј2-Е1 429 26 
J3-c4 J4-V5 749 26 J4-G2 J2-E3 431 26 
J3-cb J4-V6 751 26 34-63 d2-E5 433 26 
J3-cb J4-V6 753 26 J4-G4 J2-Fl 435 26 
J3-c6 44-466 755 26 J4-G5 20-53 660 26 
J3-c6 | J4-W6 757 26 J4-G6 21-52 660 26 
J4-Al 16-65 624 26 J4-H1 20-59 663 26 
J4-A2 17-66 626 26 J4-H2 21-58 663 26 
J4-A3 16-67 628 26 J4-H3 20-57 666 26 
J4-A4 17-68 630 26 J4-H4 21-56 666 26 
J4-A5 16-69 632 26 J4-H5 20-55 669 26 
J4-A6 20-69 634 26 J4-H6 21-54 669 26 
J4-Bl 21-68 636 26 J4-J3 20-63 672 26 
J4-B2 20-67 638 26 J4-J4 21-62 672 26 
J4-B3 J3-C5 642 26 J4-J5 20-61 675 26 
94-84 93-01 644 26 J4-J6 21-60 675 26 
J4-B5 03-03 646 26 J4-L1 22-55 680 26 
J4-B6 | J3-D5 648 26 J4-L2 23-56 680 26 
J4-Cl 93-1 650 26 44-13 502-С0М 1247 26 
24-2: J3-E3 652 26 24-14 SW2-NO 1248 26 
J4-C3  J3-E5 654 26 24-4 SW1-3 1249 26 
J4-C4 J3-Fl 656 26 24-М1 21-46 683 26 
Ј4-05 SPL74 640 26 J4-M2 20-47 683 26 
J4-C5 SPL86 772 26 J4-M3 21-48 686 26 
J4-C6 SPL76 658 26 J4-M4 20-49 686 26 
J4-C6 SPL87 789 26 J4-M5 21-50 689 26 
34-01  SPL82 730 26 J4-M6 20-51 689 26 
94-01  SPL85 763 26 94-№ 26-57 692 26 
J4-D2  SPL84 746 26 J4-N2 27-60 692 26 
J4-D2  SPL51 441 26 J4-N3 27-56 695 26 
94-03  SPL72 623 26 J4-N4 26-59 695 26 
34-04 SPL80 704 26 J4-N5 26-55 698 26 
J4-D5  SPL42 401 26 J4-N6 27-58 698 26 
J4-D6 SPL78 678 26 J4-Pl Р1-714 363 26 
J4-E1 J2-Al 403 26 J4-P2 Р1-716 369 26 
J4-E2 J2-A3 405 26 J4-P3 Р1-718 375 26 
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3-31. ММ CR TEST ADAPTER (cont) 3-31 


WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM TO 10 SIZE FROM TO ID SIZE 


J4-P4 Р1-221 381 26 44-483  J3-a4 749 26 
J4-P5 Р1-723 388 26 J4-W4 = J3-a5 751 26 
J4-P6 Р1-225 394 26 44-846 J3-a5 753 26 
ЈА-К] P1-Y15 334 26 J4-W5 J3-a6 755 26 
J4-R1  J2-6Gl 701 26 94-45 J3-a6 757 26 
J4-R2 P1-Y17 337 26 J4-W6 ,3-с6 755 26 
J4-R3 93-55 604 26 44-46 J3-c6 757 26 
J4-RA ,3-ТІ 606 26 J4-X1  J3-cl 759 26 
J4-R5 J3-T3 608 26 J4-X1 93-с1 761 26 
J4-R6 J3-T5 612 26 J4-X2 ,43-с2 764 26 
J4-S1 403-01 614 26 J4-X2 ,3-с2 766 26 
94-52  J3-U3 616 26 J4-X3 ,3-с3 768 26 
Ј4-53 33-15 618 26 44-53  J3-c3 770 26 
J4-S4 J3-V1 620 26 J4-X4  SW4-NO 1257 26 
44-55 20-73 706 26 J4-X5 32-101 1252 26 
44-56 21-74 709 26 J4-X6 | J4-b3 1251 26 
J4-Tl 20-77 712 26 J4-Yl  J3-bl 759 26 


1 70 719 ” 4 19 1 721 AL 
J4-T2 21-78 712 26 34-11  J3-bl 761 26 


J4-T3 20-83 715 26 J4-Y2 = J3-b2 764 26 
J4-T4 21-84 715 26 J4-Y2 93-62 766 26 
J4-T5 20-75 706 26 J4-Y3 93-53 768 26 
J4-T6 21-76 709 26 J4-Y3  J3-b3 770 26 
J4-Ul 20-79 718 26 J4-Y6 33-100 1259 26 
J4-Ul 20-79 721 26 94-72 17-102 773 26 
J4-U2 21-80 724 26 44-3 16-103 773 26 
J4-U2 21-80 727 26 04-74 17-104 775 26 
J4-U3 20-81 718 26 J4-Z5 21-102 777 26 
J4-U3 20-81 721 26 44-76 20-103 777 26 
J4-U4 21-82 724 26 J4-a3 16-105 775 26 
J4-U4 21-82 727 26 J4-a5 21-104 779 26 
44-05 J3-b5 732 26 J4-a6 20-105 779 26 
94-15 93-55 734 26 94-61 14-108 781 26 
J4-U6 J3-b6 736 26 J4-b2 14-109 784 26 
J4-U6 | J3-b6 738 26 J4-b3 14-107 781 26 
J4-V1 32-89 740 26 J4-b3  SWl-4 1250 26 
J4-V2 32-91 740 26 J4-b3 Ј4-Х6 1251 26 
J4-V3 32-85 743 26 J4-b4 14-110 784 26 
J4-V4 32-87 743 26 44-85 5Р189 795 26 
J4-V5 — J3-c4 747 26 J4-cl 21-92 787 26 
J4-V5 J3-c4 749 26 J4-c2 20-93 787 26 
J4-V6 93-с5 751 26 J4-c3 20-89 791 26 
J4-V6 — J3-c5 753 26 J4-c4 21-94 793 26 
44-81 J3-b4 732 26 J4-c5 21-98 791 26 
44-41 J3-b4 734 26 J4-c6 20-99 793 26 


44-402 . J3-a3 736 26 J5 33-6 796 COAX 
J4-W2 J3-a3 738 26 J5 STP373 796 COAX 
J4-W3 903-а4 747 26 


Change 9 3- 317 
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3-31. My CR TEST ADAPTER (cont) 


3- 318 


WIRE WIRE 
TO 10 SIZE FROM TO 
STP374 797 COAX Р1-АЗ 5РІ2 
29-8 797 COAX Р1-А4 20-45 
33-8 798 COAX Р1-А14 5ТР58 
STP375 798 COAX Р1-А15 15-24 
29-10 799 COAX Р1-А16 5ТР58 
STP376 799 COAX Р1-А17 14-25 
33-10 800 COAX Р1-В1 16-39 
STP377 800 COAX Р1-82 SPL2 
29-12 801 COAX  P1-B3 17-40 
STP378 801 COAX Р1-84 SPL2 
33-12 802 COAX Р1-В5 16-41 
STP379 802 COAX  Pl-B6 SPL2 
29-14 803 COAX Р1-В8 17-42 
STP380 803 COAX  P1-B9 SPL2 
33-14 1300 26 Р1-В10 16-43 
33-16 1301 26 Pl-Bll SPL2 
33-18 1302 26 Р1-В12 17-44 
SPL2 1 26 P1-B13 SPL2 
16-45 1 26 P1-B13 SPL1 


Zrx-IOrmonw®> 


N<x £ < с Al m 7 


Change 


123456 78 9101 12 13 


0000006990000) 
5060000000000 
00002020000 


00000 


0000006900000 
0000000009090 
0000000000900 
ОДОДОСОООООО 


0000000200200) 
0000000600000 
DODODODDODODO 
0000000090000 
[ΠΓΠΠΠΠΠΠΠΓΠΠΠΓ] 
ООООООООВОВО 
ООООООООВООО 
0000000090000 
0000000090002 


123456 789 10111213 


ЛЕ 


СО 


WIRE WIRE 
ID SIZE FROM TO 

3 26 Р1-814 15-18 
3 26 Р1-В15 5ТР576 

2 1511 26 Р1-В16 14-19 
1511 26 P1-B17 5ТР577 
3 1513 26 P1-818 15-20 
1513 26 Р1-819 STP578 
5 26 Р1-821 14-21 
5 26 Р1-822 STP579 

7 26 P1-B23 15-22 
7 26 Р1-824 STP580 

9 26 Pl-B25 14-23 
9 26 Pl-826 STP581 

11 26 Pl-Cl  SPL3 

1l 26 Pl-C2 16-33 

13 26 Р1-03  SPL3 

13 26 Р1-С4 17-34 

15 26 Pl-C5 SPL3 

15 26 Pl-C6 16-35 

17 26 Pl-C8  SPL3 


DODODOQOUOUOOULDoO 
0000000009000 
ОООООВООВОВО 
ОООООООООООО 
0000000000006 
0000000009000 
0000070900090 
0000000000900 
ОООООООСОООСО 
0000000009000 
0000299009090 


00000000009 


0000020009000 
2000000900000 
юш! шиш ши! шшш ш! ш 
0002020090000] 
ОООООООВОООО 
0000000009000) 
0000000009006) 
0000000000009 
0000000000630 


оооооооооо 


ЕБС ος πό Exe 


14 15 16 17 18 19 20 2122 23 24 25 26 


Pl - DL4-642RW4 


10 


3-31 


WIRE WIRE 


Z — x — т Q n m O Oe > 


N<x £$ < C a о m O % 7 


ID SIZE 


1498 
1498 
1501 
1501 
1503 
1503 
1505 


`w 


EL9LQ- 1000-30 A 


3-31. МУСАК TEST ADAPTER (cont) 
WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE 
Р1-С9 17-36 25 26 
Р1-С10 SPL3 27 26 
Р1-С11 16-37 27 26 
Р1-С12 SPL3 29 26 
Р1-С12 SPL4 35 26 
P1-C13 17-38 29 26 
Р1-С14 5ТР570 1485 26 
P1-C15 15-12 1485 26 
P1-C16 5ТР571 1487 26 
Р1-С17 14-13 1487 26 
Р1-С18 5ТР572 1489 26 
Pl-C19 15-14 1489 26 
Р1-С21 5ТР573 1491 26 
Р1-С22 14-15 1491 26 
Р1-С23 STP574 1494 26 
Р1-С24 15-16 1494 26 
Р1-С25 STP575 1496 26 
Р1-С26 14-17 1496 26 
`Р1-01 16-27 31 26 
P1-D2  SPL3 31 26 
Р1-03 17-28 33 26 
Р1-04 SPL3 33 26 
Р1-05 16-29 37 26 
Pl-D6 SPL5 37 26 
P1-D8 17-30 39 26 
Pl-D9 SPL5 39 26 
Р1-010 16-31 4l 26 
Р1-011 SPL5 41 26 
Р1-012 17-32 43 26 
Р1-013 SPL5 43 26 
Р1-013 SPL6 53 26 
Р1-014 32-35 1461 26 
Р1-015 5ТР558 1461 26 
Р1-016 28-7 1463 26 
Р1-017 5ТР559 1463 26 
Pl-D18 28-99 1465 26 
Р1-019 5ТР560 1465 26 
Pl-D21 29-100 1467 26 
Pl-D22 STP561 1467 26 
Р1-023 15-10 1481 26 
P1-D24 5ТР568 1481 26 
Р1-025 14-11 1483 26 
Р1-026 5ТР569 1483 26 
РТ-Е1 SPL5 45 26 
Р1-Е2 16-21 45 26 
P1-E3 5Р15 47 26 
Р1-Е4 17-22 47 26 


Т0 


SPL5 
16-23 
SPL5 
17-24 
SPL7 
16-25 
SPL7 
17-26 
STP552 
29-94 
STP553 
28-97 
STP554 
29-96 
STP555 
29-98 
STP556 
32-33 
STP557 
33-34 
16-15 
SPL7 
17-16 
SPL7 
16-17 
SPL7 
17-18 
SPL7 
16-19 
SPL7 
17-20 
SPL7 
SPL8 
29-88 
STP546 
28-89 
sTP547 
29-90 
STP548 
28-91 
STP549 
29-92 
STP550 
28-93 
STP551 
SPL9 
93-61 


ID 


WIRE WIRE 
SIZE 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-31 


3- 319 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-31. ΜΑ ОК TEST ADAPTER (cont) 


FROM 


P1-H3 
P1-H4 
Р1-Н5 
Р1-Н6 
Р1-Н8 
Р1-Н9 
Р1-Н10 
Pl-Hll 
P1-H12 
P1-H13 
P1-H14 
P1-H15 
P1-H16 
P1-H17 
P1-H18 
P1-H19 
P1-H21 
P1-H22 
P1-H23 
I P1-H24 
P1-H25 
P1-H26 
Р1-41 
Р1-22 
Р1-Ј3 
Р1-Ј4 
Р1-Ј5 
P1-J6 
Р1-Ј8 
Р1-Ј9 
P1-J10 
P1-J11 
P1-J12 
P1-J13 
Р1-Ј13 
P1-J14 
P1-J15 
P1-J16 
P1-J17 
P1-J18 
P1-J19 
P1-J21 
P1-J22 
P1-J23 
P1-J24 
Р1-Ј25 
Р1-Ј26 


3- 320 


WIRE WIRE 

TO ID SIZE 

SPL9 75 26 
J3-G2 75 26 
SPL9 77 26 
J3-G3 77 26 
SPL9 79 26 
J3-G4 79 26 
SPL9 81 26 
J3-65 81 26 
SPL9 83 26 
J3-G6 83 26 
STP540 1424 26 
29-82 1424 26 
STP541 1426 26 
28-83 1426 26 
STP542 1428 26 
29-84 1428 26 
STP543 1430 26 
28-85 1430 26 
STP544 1432 26 
29-86 1432 26 
STP545 1434 26 
28-87 1434 26 
J3-Hl 85 26 
SPL9 85 26 
J3-H2 87 26 
SPL9 87 26 
J3-H3 90 26 
SPL11 90 26 
J3-H4 92 26 
SPL11 92 26 
J3-H5 94 26 
SPL11 94 26 
J3-H6 96 26 
SPL10 88 26 
SPL11 96 26 
28-65 1411 26 
STP534 1411 26 
29-66 1413 26 
STP535 1413 26 
28-67 1415 26 
STP536 1415 26 
29-68 1417 26 
STP537 1417 26 
28-69 1420 26 
STP538 1420 26 
28-81 1422 26 


STP539 1422 


Change 2 


FROM 


Р1-К1 
Р1-К2 
P1-K3 
P1-K4 
P1-K5 
P1-K6 
P1-K8 
Р1-К9 
Р1-К10 
P1-K11 
Р1-К12 
Р1-К12 
P1-K13 
Р1-К14 
Р1-К15 
P1-K16 
P1-K17 
P1-K18 
P1-K19 
Р1-К21 
Р1-К22 
Р1-К23 
Р1-К24 
Р1-К25 
Р1-К26 
P1-L1 
Р1-12 
P1-L3 
P1-L4 
P1-L5 
P1-L6 
P1-L8 
P1-L9 
P1-L10 
P1-L11 
P1-L12 
P1-L13 
P1-L13 
Р1-114 
P1-L15 
Р1-116 
Р1-117 
Р1-118 
Р1-119 
Р1-121 
Р1-122 
P1-L23 


TO 


SPL11 
Ј3-Ј1 
SPL11 
J3-J2 
SPL11 
J3-J3 
SPL11 
J3-J4 
SPL13 
J3-J5 
SPL12 
SPL13 
J3-J6 
STP528 
28-59 
STP529 
29-34 
STP530 
28-35 
STP531 
29 -62 
STP532 
28-63 
STP533 
29 -64 
J3-Kl 
SPL13 
J3-K2 
SPL13 
J3-K3 
SPL13 
J3-K4 
SPL13 
J3-K5 
SPL13 
J3-K6 
SPL13 
SPL14 
21-88 
STP565 
21-90 
STP566 
20-91 
STP567 
29 -56 
STP525 
28-57 


WIRE WIRE 


ID 


98 
98 
100 
100 
102 
102 
104 
104 
108 
108 
106 
110 
110 
1398 
1398 
1400 
1400 
1402 
1402 
1404 
1404 
1407 
1407 
1409 
1409 
112 
112 
114 
114 
116 
116 
118 
118 
120 
120 
122 
122 
124 
1475 
1475 
1477 
1477 
1479 
1479 
1392 
1392 
1394 


SIZE 


3-31 


3- 31. 


FROM 


P1-L24 
P1-L25 
Р1-126 
<Р1-М1 
Р1-М2 
Р1-М3 
Р1-М4 
Р1-М5 
Р1-М6 
Р1-М8 
Р1-М9 
Р1-М10 
Р1-М11 
Р1-М12 
Р1-М12 
Р1-М13 
ІРІ-М14 
Р1-М15 
Р1-М16 
Р1-М17 
Р1-М18 
Р1-М19 
Р1-М21 
Р1-М22 
Р1-М23 
Р1-М24 
Р1-М25 
Р1-М26 
Р1-М1 
Р1-М2 
P1-N3 
P1-N4 
P1-N5 
P1-N6 
P1-N8 
P1-N9 
Р1-М10 
Р1-М11 
P1-N11 
Р1-М12 
Р1-М13 
Р1-М14 
Р1-М15 
Ρ1-Ν16 
Р1-М17 
Р1-М18 
Р1-М19 
Р1-К21 


My OR TEST ADAPTER (cont) 


TO 


ID 


STP526 1394 


29-58 
STP527 
SPL15 
J3-L1 
SPL15 
J3-L2 
SPL15 
J3-L3 
SPL15 
J3-L4 
SPL15 
J3-L5 
SPL15 
SPL16 
J3-L6 
STP522 
J2-F6 
STP523 
02-65 
STP524 
J2-G6 
STP562 
20-85 
STP563 
21-86 
STP564 
20-87 
J3-M1 
SPL15 
J3-M2 
SPL15 
J3-M3 
SPL18 
J3-M4 
SPL18 
J3-M5 
SPL18 
SPL19 
J3-M6 
SPL18 
J2-C2 
STP516 
J2-C4 
STP517 
J2-C6 
STP518 
J2-D4 


1396 
1396 
126 
126 
128 
128 
130 
130 
132 
132 
134 
134 
136 
142 
136 
1386 
1386 
1388 
1388 
1390 
1390 
1469 
1469 
1471 
1471 
1473 
1473 
138 
138 
140 
140 
144 
144 
146 
146 
148 
148 
166 
150 
150 
1373 
1373 
1375 
1375 
1378 
1378 
1380 


WIRE WIRE 
SIZE 


FROM 


P1-N22 
P1-N23 
P1-N24 
P1-N25 
P1-N26 
P1-P1 
P1-P2 
P1-P3 
P1-P4 
P1-P5 
P1-P6 
P1-P8 
P1-P9 
Р1-Р10 
Р1-Р11 
Р1-Р12 
Р1-Р12 
Р1-Р13 
Р1-Р14 
Р1-Р15 
Р1-Р16 
Р1-Р17 
Р1-Р18 
Р1-Р19 
Р1-Р21 
Р1-Р22 
Р1-Р23 
Р1-Р24 
Р1-Р25 
Р1-Р26 
Р1-01 
Р1-02 
Р1-03 
Р1-04 
Р1-05 
Р1-06 
Р1-08 
Р1-09 
Р1-010 
Р1-011 
Р1-012 
Р1-013 
Р1-013 
Р1-014 
Р1-015 
Р1-016 
Р1-017 


Т0 


5ТР519 
42-06 
5ТР520 
J2-F5 
STP521 
SPL18 
J3-N1 
SPL18 
J3-N2 
SPL18 
J3-N3 
SPL18 
J3-N4 
SPL 20 
J3-N5 
SPL17 
SPL20 
J3-N6 
STP510 


STP505 


ID 


1380 
1382 
1382 
1384 
1384 
152 
152 
154 
154 
156 
156 
158 
158 
162 
162 
160 
164 
164 
1361 
1361 
1363 
1363 
1365 
1365 


1367 
1367 


dd JU 


1369 
1369 
1371 
1371 
167 
167 
169 
169 
171 
171 
173 
173 
175 
175 
177 
177 
179 
1348 
1348 
1350 
1350 


WIRE WIRE 


SIZE 


TM 11- 6625- 3081-23 


Change 2 


3-31 


3- 321 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-31. ΜΑ ОК TEST ADAPTER (cont) 3-31 


WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 


Р1-018 J1-B6 1352 26 Р1-517 SPL20 209 26 
P1-Q19 STP506 1352 26 Р1-518 14-9 1515 26 
Pl-Q21 Ј1-С1 1354 26 Р1-519 STP584 1515 26 
Pl-Q22 STP507 1354 26 P1-S21 J1-A1 1329 26 
Р1-023 Ј1-С2 1356 26 Pl-S22 STP495 1329 26 
Pl-Q24 STP508 1356 26 P1-523 Ji-A2 1331 26 
P1-Q25 Jl-C3 1358 26 Р1-524 STP496 1331 26 
Pl-Q26 STP509 1358 26 Р1-525 Ј1-АЗ 1333 26 
Pl-Rl SPL24 181 26 Р1-526 STP497 1333 26 
Pl-R2  J2-Vl 181 26 Pl-U1  SPL26 211 26 
P1-R3  SPL24 183 26 Pl-U2 42-51 211 26 
P1-R4  J2-V? 183 26 Pl-U3  SPL26 213 26 
Pl-R5 5Р124 185 26 Pl-U3  SPL25 215 26 
Pl-R6  J2-V3 185 26 Pl-U4  J2-X2? 213 26 
Pl-R8 SPL24 187 26 Pl-U5 SPL28 217 26 
Pl-R9  J2-V4 187 26 Pl-U6 02-53 217 26 
Pl-R10 SPL24 189 26 Р1-08 SPL28 219 26 
Р1-К11 J2-V5 189 26 Р1-00  J2-X4 219 26 
P1-R12 SPL24 191 26 Р1-010 SPL28 221 26 
P1-R13 J2-V6 191 26 Р1-011 J2-X5 221 26 
Р1-К14 STP498 1335 26 Pl-Ul2 SPL28 223 26 
Pl-R15 J1-A4 1335 26 P1-U12 SPL27 233 26 
P1-R16 STP499 1337 26 Pl-U13 J2-X6 223 26 
21-К17 J1-A5 1337 26 Pl-Ul4 SPL20 225 26 
P1-R18 5ТР500 1339 26 Pl-U15 J3-X5 225 26 
P1-R19 Ј1-А6 1339 26 Pl-Ul6 SPL20 227 26 
P1-R21 5ТР501 1341 26 P1-U17 J3-X6 227 26 
Pl-R22 J1-Bl 1341 26 Pl-Ul8 SPL20 229 26 
Pl-R23 STP502 1343 26 Pl-U19 J3-W1 229 26 
P1-R24 Ј1-82 1343 26 Pl-U21 SPL20 231 26 
P1-R25 STP503 1346 26 Pl-U22 J3-W2 231 26 
P1-R26 Ј1-83 1346 26 P1-U23 SPL30 236 26 
Р1-51 9072-41 193 26 Pl-U24 J3-W3 236 26 
Pl-S2  SPL?24 193 26 P1-U25 SPL30 238 26 
Р1-53 J2-W2 195 26 Pl-U26 43-44 238 26 
Р1-54  SPL24 195 26 Pl-V1  Ј2-71 240 26 
Р1-55 J2-W3 199 26 Pl-V2 SPL3l 240 26 
Р1-56 SPL26 199 26 Pl-V3  Ј2-72 242 26 
Р1-58  J2-W4 201 26 Pl-V4 SPL31 242 26 
Р1-59  SPL26 201 26 Pl-V5  J2-Y3 244 26 
Р1-510 J2-W5 203 26 Pl-V6 SPL3l 244 26 
Р1-511 SPL?26 203 26 Р1-\8 J2-Y4 246 26 
Р1-512 J2-W6 205 26 Pl-V9  SPL31 246 26 
Р1-513 SPL?26 205 26 Pl-V10 J2-Y5 248 26 
Р1-513 SPL23 197 26 Р1-\11 SPL31 248 26 
Р1-514 43-485 207 26 Pl-V12 22-76 250 26 
Р1-515 5Р120 207 26 Р1-У13 SPL3 250 26 
Р1-516 23-46 209 26 Pl-V13 SPL29 252 26 


3- 322 Спапде 2 


3-31. МУ ОК TEST ADAPTER (cont) 


FROM 


P1-V14 
Р1-У15 
P1-V16 
Р1-У17 
P1-V18 


р1 010 


ЦЕР LL C VY LJ 


Р1-Ү21 
Р1-у22 
P1-V23 
P1-V24 
P1-V25 
P1-V26 
P1-W1 
P1-W2 
P1-W3 
P1-W3 
P1-W4 
P1-W5 
P1-W6 
P1-W8 
P1-W9 
P1-W10 
P1-W11 
P1-W12 
P1-W13 
P1-W14 
P1-W15 
P1-W16 
Р1-М17 
P1-W18 
P1-W19 
P1-W21 
Р1-И21 
P1-W22 
P1-W23 
P1-W24 
P1-W25 
P1-W26 
P1-X1 
P1-X2 
P1-X3 
Р1-Х4 
Р1-Х5 
P1-X6 
P1-X8 
P1-X9 
P1-X10 


TO 


J3-Y5 
SPL 30 
J3-Y6 
SPL 30 
J3-X1 


ері эп 


J3-X2 
SPL 30 
J3-X3 
SPL 30 
J3-X4 
SPL 30 
SPL 33 
22-71 
SPL 33 
SPL 32 
Ј2-22 
SPL 33 
J2-23 
SPL 33 
J2-24 
SPL 33 
J2-25 
SPL 33 
J2-26 
SPL 35 
J3-25 
SPL 35 
J3-Z6 
SPL 35 
J3-Y1 
SPL35 
SPL34 
J3-Y2 
SPL35 
J3-Y3 
SPL35 
J3-Y4 
J2-al 
SPL 37 
J2-a2 
SPL 37 
J2-a3 
SPL 37 
J2-a4 
SPL 37 
Ј2-а5 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
254 26 
254 26 
256 26 
256 26 
258 26 
258 26 
260 26 
260 26 
262 26 
262 26 
264 26 
264 26 
266 26 
266 26 
268 26 
270 26 
268 26 
272 26 
272 26 
274 26 
274 26 
276 26 
276 26 
278 26 
278 26 
280 26 
280 26 
282 26 
282 26 
284 26 
284 26 
286 26 
288 26 
286 26 
289 26 
289 26 
291 26 
291 26 
293 26 
293 26 
295 26 
295 26 
297 26 
297 2 
299 26 
299 26 
301 26 


FROM 


P1-X11 
Р1-Х12 
Р1-Х13 
Р1-Х13 
Р1-Х14 


p1.Y15 


[EP Зи LAS 


Р1-Х16 
P1-X17 
P1-X18 
P1-X19 
P1-X21 
P1-X22 
P1-X23 
P1-X24 
P1-X25 
P1-X26 
Р1-Ү1 
Р1-Ү2 
P1-Y3 
P1-Y3 
P1-Y4 
P1-Y5 
P1-Y6 
P1-Y8 
P1-Y9 
P1-Y10 
P1-Y11 
P1-Y12 
P1-Y12 
P1-Y13 
P1-Y14 
P1-Y15 
P1-Y16 
P1-Y16 
P1-Y17 
P1-Y17 
P1-Y18 
Р1-Ү21 
Р1-Ү23 
Р1-Ү24 
Р1-Ү25 
Р1-Ү26 
Р1-71 
Р1-72 
Р1-73 
Р1-74 
Р1-25 


то 


SPL37 
J2-a6 
SPL37 
SPL36 


J3-al 
ср! за 


ча мы У] 


J3-a2 
SPL 38 
J3-Z1 
SPL 38 
J3-Z2 
SPL 38 
J3-23 
SPL 38 
43-14 
SPL 38 
SPL38 
J3-A4 
SPL38 
SPL 39 
J3-B4 
SPL 40 
J3-C4 
SPL 40 
J3-D4 
SPL 40 
J3-E4 
SPL40 
SPL44 
J3-F4 
STP150 
J4-R1 
STP152 
STP154 
J4-R2 
1-103 
SPL41 
SPL 46 
SPL43 
J2-F3 
SPL43 
42-02 
J3-A6 
SPL45 
J3-B6 
SPL45 
J3-C6 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
301 26 
303 26 
303 26 
305 26 
308 26 
308 26 
310 26 
310 26 
312 26 
312 26 
314 26 
314 26 
316 26 
316 26 
318 26 
318 26 
320 26 
30 26 
32 26 
34 26 
32 26 
36 26 
36 26 
38 26 
38 26 
30 26 
30 26 
32 26 
361 26 
32 26 
34 26 
34 26 
37 26 
30 26 
37 26 
30 26 
33 26 
37 26 
35 26 
345 26 
347 26 
347 26 
349 26 
349 26 
351 26 
351 26 
353 26 


TM 11- 6625- 3081- 23 


Change 2 


3-31 


3- 323 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-31, | ММ ОК TEST ADAPTER (cont) 3-31 


WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 


Pl-Z6  SPL45 353 26 OPEN STP16 33 26 
P1-28 J3-D6 355 26 OPEN STP17 37 26 
Р1-29  SPL45 355 26 ОРЕМ STP18 39 26 
Р1-710 93-Е6 357 26 OPEN STP19 41 26 
Р1-211 5Р145 357 26 OPEN STP20 43 26 
Р1-212 J3-F6 359 26 OPEN STP21 45 26 
Р1-213 SPL45 359 26 OPEN STP22 47 26 
Р1-714 J4-Pl 363 26 OPEN STP23 4 26 
Р1-714 29-6 366 26 ОРЕМ 5ТР24 51 26 


21-715 STP164 363 26 OPEN STP25 55 26 


гісі. JII Lor 2.2 сч UT CIS 


Ρ1-715 STP166 366 26 OPEN STP26 57 26 
Р1-716 J4-P2 369 26 OPEN STP27 59 26 
Pl-216 23-12 372 26 OPEN STP28 61 26 
Р1-217 STP168 369 26 OPEN STP29 63 26 
Р1-717 STP170 372 26 OPEN STP30 65 26 
Р1-718 J4-P3 375 26 OPEN STP31 67 26 
Р1-218 17-6 378 26 OPEN STP 32 69 26 
P1-219 STP172 375 26 OPEN STP33 73 26 
Р1-719 STP174 378 26 OPEN STP34 75 26 
P1-Z20 SPL47 400 26 OPEN STP35 77 26 
Р1-721 J4-P4 381 26 OPEN STP 36 79 26 
P1-221 10-9 384 26 OPEN STP37 81 26 
B Р1-722 STP176 381 26 OPEN STP38 83 26 
Р1-722 STP178 384 26 OPEN STP39 85 26 
Р1-223 Ј4-Р5 388 26 OPEN STP40 87 26 
Р1-223 4-11 391 26 OPEN STP41 90 26 
Р1-224 STP180 388 26 OPEN STP42 92 26 
Р1-224 STP182 391 26 OPEN STP43 94 26 
Pl-225 J4-P6 394 26 OPEN STP 44 96 26 
Р1-225 J2-H1 397 26 OPEN STP45 98 26 
P1-226 STP184 394 26 OPEN STP46 100 26 
Р1-226 STP186 397 26 OPEN STP47 102 26 


OPEN STP1 1 26 OPEN STP48 104 26 
OPEN STP2 3 26 OPEN STP49 108 26 
OPEN STP3 5 26 OPEN STP50 110 26 
OPEN STP4 7 26 OPEN STP51 112 26 
OPEN STP5 9 26 OPEN STP52 114 26 


OPEN STP6 11 26 OPEN STP53 116 26 
OPEN STP7 13 26 OPEN STP54 118 26 
OPEN STP8 15 26 OPEN STP55 120 26 
OPEN STP9 19 26 OPEN STP56 122 26 
OPEN STP10 21 26 OPEN STP57 126 26 
OPEN STP11 23 26 OPEN STP58 128 26 
OPEN STP12 25 26 OPEN STP59 130 26 
OPEN STP13 27 26 OPEN STP60 132 26 
OPEN STP14 29 26 OPEN STP61 134 26 
OPEN STP15 31 26 OPEN STP62 136 26 


3-324 Change 2 


3- 31. 


FROM 


OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 


ΜΝ OR TEST ADAPTER (cont) 


TO 


STP63 
STP64 
STP65 
STP66 
STP67 
STP68 
STP69 
STP70 
STP71 
STP72 
STP73 
STP74 
STP75 
STP76 
STP77 
STP78 
STP79 
STP80 
STP81 
STP82 
STP83 
STP84 
STP85 
STP86 
STP87 
STP88 
STP89 
STP90 
STP91 
STP92 
STP93 
STP94 
STP95 
STP96 
STP97 
STP98 
STP99 
STP100 
STP101 
STP102 
STP103 
STP104 
STP105 
STP106 
STP107 
STP108 


WIRE 
ID 


138 
140 
144 
146 
148 
150 
152 
154 
156 
158 
162 
164 
167 
169 
171 
173 
175 
177 
181 
183 
185 
187 
189 
191 
193 
195 
199 
201 
203 
205 
207 
209 
211 
213 
217 
219 
221 
223 
225 
228 
229 
231 
236 
238 
240 
242 


WIRE 
SIZE 


FROM 


OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 


TO 


STP109 
STP110 
STP111 
STP112 
STP113 
STP114 
STP115 
STP116 
STP117 
STP118 
STP119 
STP120 
STP121 
STP122 
STP123 
STP124 
STP125 
STP126 
STP127 
STP128 
STP129 
STP130 
STP131 
STP132 
STP133 
STP134 
STP135 
STP136 
STP137 
STP138 
STP139 
STP140 
STP141 
STP142 
STP143 
STP144 
STP145 
STP146 
STP147 
STP148 
STP155 
STP156 
STP157 
STP158 
STP159 
STP160 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
244 26 
246 26 
248 26 
250 26 
254 26 
256 26 
258 26 
260 26 
262 26 
264 26 
266 26 
268 26 
272 26 
274 26 
276 26 
278 26 
280 26 
282 26 
284 26 
286 26 
289 26 
291 26 
293 26 
295 26 
297 26 
299 26 
301 26 
303 26 
308 26 
310 26 
32 26 
34 26 
36 26 
38 26 
30 26 
32 26 
36 26 
38 26 
30 26 
32 26 
35 26 
37 26 
349 26 
351 26 
353 26 
355 26 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-31 


3- 325 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-31. MJ OR TEST ADAPTER (cont) 3-31 


WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 


OPEN STP161 357 26 OPEN STP233 504 26 
OPEN STP162 359 26 OPEN STP234 506 26 
OPEN STP187 403 26 OPEN STP235 508 26 
OPEN STP188 405 26 OPEN STP236 510 26 
OPEN STP189 407 26 OPEN STP237 514 26 
OPEN STP190 409 26 OPEN STP238 516 26 
OPEN STP191 411 26 OPEN STP239 518 26 
OPEN STP192 413 26 OPEN STP240 520 26 
OPEN STP193 415 26 OPEN STP241 522 26 
OPEN STP194 417 26 OPEN STP242 524 26 
OPEN STP195 421 26 OPEN STP243 526 26 
OPEN STP196 423 26 OPEN STP244 528 26 
OPEN STP197 426 26 OPEN STP245 532 26 
OPEN STP198 427 26 OPEN STP246 534 26 
OPEN STP199 429 26 OPEN STP247 536 26 
OPEN STP200 431 26 OPEN STP248 538 26 
OPEN STP201 433 26 OPEN STP249 540 26 
OPEN STP202 435 26 OPEN STP250 542 26 
OPEN STP205 442 26 OPEN STP251 544 26 
OPEN STP206 444 26 OPEN STP252 546 26 
OPEN STP207 446 26 OPEN STP253 550 26 
OPEN STP208 448 26 OPEN STP254 552 24 
OPEN STP209 450 26 OPEN STP255 554 24 
OPEN STP210 452 26 OPEN STP256 556 24 
OPEN STP211 454 26 OPEN STP257 558 24 
OPEN STP212 456 26 OPEN STP258 560 26 
OPEN STP213 460 26 OPEN STP259 562 26 
OPEN STP214 462 26 OPEN STP260 566 26 
OPEN STP215 464 26 OPEN STP261 568 26 
OPEN STP216 466 26 OPEN STP262 570 26 
OPEN STP217 468 26 OPEN STP263 572 26 
OPEN STP218 470 26 OPEN STP264 574 26 
OPEN STP219 472 26 OPEN STP266 576 26 
OPEN STP220 474 26 OPEN STP266 578 26 
OPEN STP221 478 26 OPEN STP267 580 26 
OPEN STP222 480 26 OPEN STP268 584 26 
OPEN STP223 482 26 OPEN STP269 586 26 
OPEN STP224 484 26 OPEN STP270 588 26 
OPEN STP225 486 26 OPEN STP271 590 26 
OPEN STP226 488 26 OPEN STP272 594 26 
OPEN STP227 490 26 OPEN STP273 596 26 
OPEN STP228 492 26 OPEN STP274 598 26 
OPEN STP229 496 26 OPEN STP275 600 26 
OPEN STP230 498 26 OPEN STP276 602 26 
OPEN STP231 500 26 OPEN STP277 604 26 
OPEN STP232 502 26 OPEN STP278 606 26 


3- 326 


3- 31. 


FROM 


OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 


NDEN 
Ur LIN 


OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 


My CR TEST ADAPTER (cont) 


TO 


STP279 
STP280 
STP281 
STP282 
STP283 
STP284 
5ТР285 
5ТР286 
5ТР287 
STP288 
STP289 
STP290 
STP291 
STP292 
STP293 
STP294 
STP295 
STP296 
STP297 
STP298 
STP299 
STP300 
STP345 


СТОЗАК 
215409 


5ТР347 
5ТР348 
5ТР353 
STP354 
STP355 
STP356 
STP357 
STP358 
STP359 
STP360 
STP361 
STP362 
STP363 
STP364 
STP365 
STP367 
STP370 
STP371 
STP 372 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
608 26 
612 26 
614 26 
616 26 
618 26 
60 26 
624 26 
626 26 
628 26 
630 26 
632 26 
634 26 
636 26 
638 26 
642 26 
644 26 
66 26 
648 26 
650 26 
652 26 
654 26 
656 26 
732 26 
734 26 
736 26 
738 26 
747 26 
749 26 
751 26 
753 26 
755 26 
757 26 
759 26 
761 26 
764 26 
766 26 
768 26 
770 26 
779 26 
777 26 
787 26 
791 26 
793 26 


FROM 


OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 


n DEN 
UFLIY 


OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 


лось: 


TO 


STP381 
5ТР382 
5ТР383 
5ТР384 
STP 385 
STP 386 
STP 387 
STP 388 
STP 389 
STP390 
STP391 
STP 392 
STP393 
STP394 
STP395 
STP396 
STP437 
STP438 
STP439 
STP442 
STP 443 
STP446 
STP 447 


CTDAAO 
Г πο 


STP449 
STP450 
STP451 
STP452 
STP453 
STP454 
STP455 
STP456 
STP457 
STP458 
STP475 
STP476 
STP477 
STP478 
STP479 
STP480 
STP481 
STP 482 
STP 483 
STP 484 
STP485 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
804 26 
806 26 
808 26 
810 26 
812 26 
814 26 
816 26 
818 26 
82 26 
824 26 
826 26 
828 26 
830 26 
832 26 
834 26 
836 26 
906 26 
908 26 
910 26 
915 26 
917 26 
923 26 
925 26 
927 26 
929 26 
931 26 
935 26 
937 26 
939 26 
941 26 
943 26 
945 26 
947 26 
949 26 
979 26 
981 26 
983 26 
985 26 
987 26 
989 26 
991 26 
993 26 

1303 26 

1305 26 

1307 26 


TM 11-6625- 3081-23 


Change 2 


3-31 


3-327 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-31. ΜΑ ОК TEST ADAPTER (cont) 3-31 


WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 


OPEN STP486 1309 26 OPEN STP531 1404 26 
OPEN STP487 1311 26 OPEN STP532 1407 26 
OPEN STP488 1313 26 OPEN STP533 1409 26 
OPEN STP489 1316 26 OPEN STP534 1411 26 
OPEN STP490 1318 26 OPEN STP535 1413 26 
OPEN STP491 1320 26 OPEN STP536 1415 26 
OPEN STP492 1322 26 OPEN STP537 1417 26 
OPEN STP493 1324 26 OPEN STP538 1420 26 
OPEN STP494 1326 26 OPEN STP539 1422 26 
OPEN STP495 1329 26 OPEN STP540 1424 26 
OPEN STP496 1331 26 OPEN STP541 1426 26 
OPEN STP497 1333 26 OPEN STP542 1428 26 
OPEN STP498 1335 26 OPEN STP543 1430 26 
OPEN STP499 1337 26 OPEN STP544 1432 26 
OPEN STP500 1339 26 OPEN STP545 1434 26 
OPEN STP501 1341 26 OPEN STP546 1436 26 
OPEN STP502 1343 26 OPEN STP547 1438 26 
OPEN STP503 1346 26 OPEN STP548 1440 26 
OPEN STP504 1348 26 OPEN STP549 1442 26 
OPEN STP505 1350 26 OPEN STP550 1444 26 
OPEN STP506 1352 26 OPEN STP551 1446 26 
OPEN STP507 1354 26 OPEN STP552 1448 26 
OPEN STP508 1356 26 OPEN STP553 1452 26 
OPEN STP509 1358 26 OPEN STP554 1453 26 
OPEN STP510 1361 26 OPEN STP555 1455 26 
OPEN STP511 1363 26 OPEN STP556 1457 26 
OPEN STP512 1365 26 OPEN STP557 1459 26 
OPEN STP513 1367 26 OPEN STP558 1461 26 
OPEN STP514 1369 26 OPEN STP559 1463 26 
OPEN STP515 1371 26 OPEN STP560 1465 26 
OPEN STP516 1373 26 OPEN STP561 1467 26 
OPEN STP517 1375 26 OPEN STP562 1469 26 
OPEN STP518 1378 26 OPEN STP563 1471 26 


OPEN STP519 1380 26 OPEN STP564 1473 26 
OPEN STP520 1382 26 OPEN STP565 1475 26 
OPEN STP521 1384 26 OPEN STP566 1477 26 


OPEN STP522 1386 26 OPEN STP567 1479 26 
OPEN STP523 1388 26 OPEN STP568 1481 26 
OPEN STP524 1390 26 OPEN STP569 1483 26 
OPEN STP525 1392 26 OPEN STP570 1485 26 


OPEN STP526 1394 26 OPEN STP571 1487 26 
OPEN STP527 1396 26 OPEN STP572 1489 26 
OPEN STP528 1398 26 OPEN STP573 1491 26 
OPEN STP529 1400 26 OPEN STP574 1494 26 
OPEN STP530 1402 26 OPEN STP575 1496 26 


3- 328 


3- 31. 


-.. 


ΜΝ OR TEST ADAPTER (cont) 


TO 


STP576 
STP577 
STP578 
STP579 
STP580 
STP581 
STP582 
STP583 
STP584 
STP585 
STP586 
STP587 
STP588 
STP589 
STP590 
STP591 
STP592 
STP593 
STP594 
STP595 
STP596 
STP597 
STP598 
STP599 
STP600 
STP601 
STP602 
STP603 
STP604 
STP605 
STP606 
STP607 
STP608 
STP609 
STP610 
STP611 
STP612 
STP 613 
STP614 
STP615 
STP616 
STP617 
STP618 
STP619 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
1498 26 
1501 26 
1503 26 
1505 26 
1507 26 
1509 26 
1511 26 
1513 26 
1515 26 
1518 26 
1520 26 
1522 26 
1524 26 
1526 26 
1528 26 
1530 26 
1532 26 
1535 26 
1537 26 
1539 26 
1541 26 
1543 26 
1545 26 
1547 26 
1550 26 
1552 26 
1554 26 
1556 26 
1558 26 
1560 26 
1563 26 
1565 26 
1567 26 
1569 26 
1571 26 
1573 26 
1576 26 
1578 26 
1580 26 
1582 26 
1584 26 
1586 26 
1589 26 
1591 26 


TO 


STP620 
STP621 
STP622 
STP 623 
STP624 
STP 625 
STP626 
STP627 
STP628 
STP629 
STP630 
STP631 
5ТР632 
5ТР633 
5ТР634 
5ТР635 
5ТР636 
5ТР637 
STP638 
STP639 
STP640 
STP641 
STP642 
STP 643 
STP644 
STP645 
STP646 
STP647 
STP648 
STP649 
STP650 
STP651 
STP652 
STP653 
STP654 
STP655 
STP656 
STP657 
STP658 
STP659 
STP660 
STP661 
5ТР 662 
5ТР 663 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
1593 26 
1595 26 
1597 26 
1599 26 
1602 26 
1604 26 
1606 26 
1608 26 
1610 26 
1612 26 
1614 26 
1617 26 
1619 26 
1621 26 
1623 26 
1625 26 
1627 26 
1629 26 
1632 26 
1634 26 
1636 26 
1638 26 
1640 26 
1642 26 
1645 26 
1647 26 
1649 26 
1651 26 
1653 26 
1655 26 
1657 26 
1660 26 
1662 26 
1664 26 
1666 26 
1668 26 
1670 26 
1672 26 
1675 26 
1677 26 
1679 26 
1681 26 
1683 26 
1685 26 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-31 


3- 329 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-31. МА ОК TEST ADAPTER (cont) 


FROM 


OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 


3- 330 


TO 


STP664 
STP665 
STP666 
STP667 
STP668 
STP669 
STP670 
STP671 
5ТР 672 
5ТР 673 
STP674 
STP675 
STP676 
STP677 
STP678 
STP679 
STP680 
STP681 
STP682 
STP683 
STP684 
STP685 
STP686 
STP687 
STP688 
STP 689 
STP690 
STP691 
STP692 
STP693 
STP694 
STP695 
STP696 
STP697 
STP698 
STP699 
STP700 
STP701 
STP702 
STP703 
STP704 
STP705 
STP706 
STP707 
STP708 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
1687 26 
1689 26 
1691 26 
1693 26 
1695 26 
1697 26 
1700 26 
1702 26 
1704 26 
1706 26 
1708 26 
1710 26 
1713 26 
1715 26 
1717 26 
1719 26 
1721 26 
1723 26 
1725 26 
1727 26 
1730 26 
1732 26 
1734 26 
1736 26 
1738 26 
1740 26 
1742 26 
1745 26 
1747 26 
1749 26 
1751 26 
1753 26 
1755 26 
1758 26 
1760 26 
1762 26 
1764 26 
1766 26 
1768 26 
1770 26 
1774 26 
1776 26 
1778 26 
1780 26 
1782 26 


FROM 


OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 


TO 


STP709 
STP710 
STP711 
STP712 
STP713 
STP714 
STP715 
STP716 
STP717 
STP718 
STP719 
STP720 
STP721 
STP722 
STP723 
STP724 
STP725 
STP726 
STP727 
STP728 
STP729 
STP730 
STP731 
STP732 
STP733 
STP734 
STP735 
STP736 
STP737 
STP738 
STP739 
STP740 
STP741 
STP742 
STP743 
STP744 
STP745 
STP746 
STP747 
STP748 
STP749 
STP750 
STP751 
STP752 
STP753 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
1784 26 
1786 26 
1789 26 
1791 26 
1793 26 
1795 26 
1797 26 
1799 26 
1801 26 
1804 26 
1806 26 
1808 26 
1810 26 
1812 26 
1815 26 
1817 26 
1819 26 
1821 26 
1823 26 
1825 26 
1827 26 
1829 26 
1832 26 
1834 26 
1836 26 
1838 26 
1840 26 
1842 26 
1844 26 
1847 26 
1849 26 
1851 26 
1853 26 
1855 26 
1857 26 
1859 26 
1862 26 
1864 26 
1866 26 
1868 26 
1871 26 
1873 26 
1875 26 
1877 26 
1879 26 


3-31 


3- 31. 


FROM 


OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
SPL1 
SPL1 
SPL1 
SPL1 
SPL1 


CDI 1 
әгі 


SPL1 
SPL1 
SPL1 
SPL1 
SPL2 
SPL2 
SPL2 
SPL2 
SPL2 
SPL2 
SPL2 
SPL2 
SPL2 
SPL3 
SPL3 
SPL3 
SPL3 
SPL3 
SPL3 
SPL3 
SPL3 
SPL3 
SPL3 
SPL4 
SPL4 
SPL4 
SPL4 
SPL4 
SPL4 


My OR TEST ADAPTER (cont) 


TO 


STP754 
STP755 
STP756 
STP757 
STP758 
STP759 
STP760 
STP761 
STP762 
STP763 
STP764 
STP765 
STP1 

STP2 

STP2 

STP3 

STP4 


<TDE 
РЭ 


STP6 
STP7 
STP8 
P1-B13 
P1-Al 
P1-A3 
P1-B2 
Р1-В4 
Р1-В6 
Р1-В9 
Р1-В11 
Р1-В13 
SPL3 
SPL2 
Р1-С1 
Р1-С3 
Р1-С5 
P1-C8 
P1-C10 


Р1-612- 


Р1-02 
P1-D4 
16-71 
P1-C12 
STP9 
STP10 
STP11 
STP12 
STP13 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
1881 26 
1883 26 
1885 26 
1888 26 
1890 26 
1892 26 
1894 26 
1896 26 
1898 26 
1900 26 
773 26 
775 26 
1 26 

1 26 

3 26 

6 26 

8 26 

10 26 
12 26 
14 26 
16 26 
17 26 

1 26 

3 26 

5 26 

7 26 

9 26 

11 26 
13 26 
15 26 
18 26 
18 26 
19 26 
21 26 
23 26 
25 26 
27 26 
29 26 
31 26 
33 26 
36 26 
35 26 
20 26 
22 26 
24 26 
26 26 
27 26 


ЕКОМ 


SPL4 
SPL4 
SPL4 
SPL4 
SPL5 
SPL5 
SPL5 
SPL5 


woke 


SPL5 
SPL5 
SPL5 
SPL5 
SPL5 
SPL6 
SPL6 
SPL6 
SPL6 
SPL6 
SPL6 
SPL6 
SPL6 
SPL6 
SPL7 
SPL7 
SPL7 
SPL7 
SPL7 
SPL7 
SPL7 
SPL7 
SPL 4 
SPL7 
SPL8 
SPL8 
SPL8 
SPL8 
SPL8 
SPL8 
SPL8 
SPL8 
SPL8 
SPE9 
SPES 
SPL9 
SPL9 
SPL9 


TO 


STP14 
STP15 
STP16 
P1-C12 
P1-D6 
Р1-09 
Р1-011 
P1-D13 
Р1-Е1 
Р1-ЕЗ 
Р1-Е5 


ermas 


WIRE 
ID 


WIRE 
SIZE 


TM 11- 6625- 3081- 23 


Change 13 


3-31 


3- 331 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-31. MN OR TEST ADAPTER (cont) 3-31 
WIRE WIRE | WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 


SPL9 P1-H12 83 26 SPL14 5ТР53 117 26 
SPL9 P1-J2 85 26 SPL14 STP54 119 26 
SPL9 P1-J4 87 26 SPL14  STP55 121 26 
SPL9 J3-U2 89 26 5214 STP56 123 26 
SPL10 5ТР33 74 26 SPL14 P1-L13 124 26 
SPLIO STP34 76 26 5215 SPL13 125 26 
SPL10 STP35 78 26 SPL15 РІ-МІ 126 26 
SPL10 STP36 80 26 SPL15 Р1-М3 128 26 
SPL10 STP37 82 26 52115 РІ-М5 130 26 
SPLIO STP38 84 26 59215 P1-M8 132 26 
SPLIO STP39 86 26 SPL15 Р1-М10 134 26 
SPL10 STP40 87 26 SPL15 Р1-М12 136 26 
SPL10  P1-J13 88 26 SPL15 Р1-М№ 138 26 
SPL11 P1-J6 90 26 SPL15 = P1-N4 140 26 
SPL11  P1-J9 92 26 5215  SPL18 143 26 
SPL11 Р1-Ј11 94 26 5216 STP57 127 26 
SPL11  P1-J13 96 26 52116 STP58 129 26 
SPL11 РІ-КІ 98 26 SPL16 STP59 131 26 
SPL11 ΡΙ-Κ3 100 26 SPL16 STP60 133 26 
SPL11 P1-K5 102 26 SPL16 STP61 135 26 
52111 Р1-К8 104 26 SPL16 STP62 137 26 
SPL11 SPL13 107 26 SPL16 5ТР63 139 26 
5Р112  STP41 91 26 5216 STP64 141 26 
SPL12  STP42 93 26 SPLI6  Pl-MI2 142 26 
SPL12 STP43 94 26 SPL17 5ТР65 145 26 
SPL12 STP44 97 26 SPL17 STP66 147 26 
SPL12 STP45 99 26 SPL17  STP67 149 26 
SPL12 STP46 101 26 SPL17 5ТР68 151 26 
SPL12  STP47 103 26 SPL17 STP69 153 26 
SPL12  STP48 105 26 SPL17  STP70 155 26 
55112  Pl-K12 106 26 SPL17  STP71 157 26 
SPL13  SPL11 107 26 SPL17  STP72 159 26 
SPL13 P1-K10 108 26 SPL17 Р1-Р12 160 26 
SPL13  Pl-K12 110 26 SPL18 5РІ15 143 26 
SPL13 ΡΙ-ι2 112 26 SPLI8 P1-N6 144 26 
SPL13 ΡΙ-ι4 114 26 SPL18 P1-N9 146 26 
SPL13  P1-L6 116 26 SPL18  P1-N11 148 26 
SPL13 РІ-19 118 26 SPL18 PI-N3 150 26 
SPL13  Pl-L11 120 26 SPL18 РІ-РІ 152 26 
SPL13  Pl-L13 122 26 SPLI8  P1-P3 154 26 
SPLi3 SPLi5 125 26 SPL18 Pi-P5 156 26 
SPLI4 STP49 109 26 SPL18 P1-P8 158 26 
SPLI4 STP50 111 26 SPLI8 SPL2O 161 26 
52114  STP51 113 26 SPLI9 STP73 163 26 
52114  STP52 115 26 52119  STP74 165 26 
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3-31. MN OR TEST ADAPTER (cont) 3.31 


WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 


SPLI9  Pl-N11 166 26 SPL25 STP89 200 26 
5Р.20 SPL18 161 26 SPL25 5ТР90 202 26 
SPL20 Р1-РІ0 162 26 SPL25 STP91 204 26 
SPL20 Р1-Р12 164 26 SPL25  STP92 206 26 
SPL20 Р1-515 107 26 SPL25 STP93 208 26 
SPL20 Р1-517 209 26 SPL25 | STP94 210 26 
SPL20 Р1-014 225 26 SPL25 STP95 212 26 
SPL20 Р1-016 227 26 SPL25 STP96 214 26 
SPL20 Р1-018 229 26 SPL25 Р1-03 215 26 
SPL20 Р1-021 231 26 SPL26 SPL24 198 26 
SPL20 SPL30 234 26 SPL26 Р1-56 199 26 
SPL21 P1-Q2 167 26 SPL26 Р1-59 201 26 
SPL21 Р1-04 169 26 SPL26 Р1-511 203 26 
SPL21 Р1-6 171 26 SPL26 Р1-513 205 26 
SPL21 Р1-00 173 26 SPL26 Р1-01 211 26 
SPL21 РІ-011 175 26 SPL26 Р1-03 213 26 
SPL21 Р1-013 177 26 SPL26 SPL28 216 26 
SPL21 SPL24 180 26 SPL27  STP97 218 26 
SPL22 5ТР75 168 26 SPL27  STP98 220 26 
SPL22  STP76 170 26 SPL27  STP99 222 26 
SPL22  STP77 172 26 SPL27  STP100 224 26 
SPL22  STP78 174 26 SPL27  STP101 226 26 
SPL22  STP79 176 26 SPL27  STP102 228 26 
SPL22  STP80 178 26 SPL27  STP103 230 26 
SPL22  Pl-Q13 179 26 SPL27  STP104 232 26 
SPL23 5ТР81 182 26 SPL27  Pl-Ul2 233 26 
SPL23 5162 184 26 SPL28  SPL26 216 26 
SPL23 | STP83 186 26 SPL28 P1-U5 217 26 
SPL23 STP84 188 26 SPL28 Р1-08 219 26 
SPL23  STP85 190 26 SPL28 Р1-010 221 2 

SPL23  STP86 192 26 SPL28 Р1-012 223 26 
SPL23  STP87 194 26 SPL28 | SPL31 235 26 
SPL23  STP88 196 26 SPL29  STP105 237 26 
SPL23 Р1-513 197 26 SPL29  STP106 239 26 
SPL24  SPL21 180 26 SPL29  STP107 241 26 
SPL24  Pl-R1 181 26 SPL29  STP108 243 26 
SPL24  Pl1-R3 183 26 SPL29  STP109 245 26 
SPLO4  P1-R5 185 26 SPL29 5ТР110 247 26 
SPL24  Pl-R8 187 26 SPL29 5ТР111 249 26 
SPL24 Р1-В10 189 26 SPL29 5ТР112 251 26 
SPL24 P1-R12 191 26 SPL29 Р1-ү13 252 26 
SPL24 Р1-52 193 26 SPL30 5Р120 234 26 
SPL24 Р1-54 195 26 SPL30 Р1-023 236 26 
SPL24  SPL26 198 26 SPL30 Р1-025 238 26 
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3-31. MN ОК TEST ADAPTER (cont) 3-31 


M 


WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE FROM TO 10 SIZE 


Lr ge та смене ως = 


SPL30 Р1-ү15 254 26 SPL35  P1-W25 291 26 
SPL30 P1-V17 256 26 SPL35  SPL38 306 26 
SPL30 Ρ1-ν19 258 26 SPL36  STP129 290 26 
SPL30 P1-V22 260 26 SPL36  STP130 292 26 
SPL30  Pl-V24 262 26 SPL36  STP131 294 26 
SPL30 P1-V26 264 26 SPL36  STP132 296 26 
SPL30  J3-V2 271 26 SPL36  STP133 298 26 
SPL31  SPL28 235 26 SPL36  STP134 300 26 
SPL31  Pl-V2 240 26 SPL36  STP135 302 26 
SPL31 Р1-Ү4 242 26 SPL36  STP136 304 26 
SPL31  P1-V6 244 26 SPL36 Р1-Х13 305 26 
SPL31 P1-V9 246 26 SPL37  SPL33 288A 26 
SPL31 РІ-У11 248 26 SPL37 Р1-Х2 293 26 
SPL31  P1-V13 250 26 SPL37 Р1-Х4 295 26 
SPL31  J2-E6 253 26 SPL37 Р1-Х6 297 26 
SPL32 STP113 255 26 SPL37 Р1-Х9 299 26 
SPL32  STPll4 257 26 59137 Р1-Х11 301 26 
SPL32 5ТР115 259 26 SPL37 Р1-Х13 303 26 
SPL32 STP116 261 26 SPL37 92-Е4 307 26 
SPL32  STP117 263 26 SPL38  SPL35 306 26 
SPL32  STP118 265 26 SPL38 Р1-Х15 308 26 
SPL32  STPl19 267 26 SPL38 Р1-Х17 310 26 
SPL32  STP120 269 26 SPL38 Р1-Х19 312 26 
SPL32 P1-W3 270 26 SPL38 P1-X22 314 26 
SPL33 ΡΙ-ΝΙ 266 26 SPL38 Р1-Х24 316 26 
SPL33 Р1-43 268 26 SPL38 Р1-Х26 318 26 
SPL33  P1-M5 272 26 SPL38 Р1-Ү1 320 26 
SPL33  P1-M8 274 26 SPL38 P1-Y3 322 26 
SPL33  P1-W10 276 26 SPL38 SPL40 325 26 
SPL33 Р1-М12 278 26 SPL39 STP137 309 26 
SPL33 SPL37 288 26 SPL39 STP138 311 26 
SPL34 5ТР121 273 26 SPL39  STP139 313 26 
SPL34  STPl22 275 26 SPL39  STP140 315 26 
SPL34  STP123 277 26 SPL39 57Р141 317 26 
SPL34  STP124 279 26 SPL39  STP142 319 26 


SPL34  STP125 281 26 SPL39  STP143 321 26 
SPL34 5ТР126 283 26 SPL39  STP144 323 26 


SPL34  STP127 285 26 SPL39  P1-Y3 324 26 
SPL34  STP128 287 26 SPLAO  SPL38 325 26 
SPL34 Р1-М21 288 26 SPLAO P1-Y5 326 26 
SPL35 Р1-М14 280 26 5р.40 Р1-Ү8 328 26 
SPL35  P1-Wl6 282 26 5Р140 Р1-Ү10 330 26 
SPL35  P1-W18 284 26 5140 Р1-Ү12 332 26 
SPL35 РІ-М21 286 26 SPLAO  SPL45 344 26 


SPL35  Pl1-W23 289 26 SPL41  STP145 327 26 


3-31. М] ОК TEST ADAPTER (cont) 


FROM 


SPL41 
SPL41 
SPL41 
SPL41 
SPL41 
SPL41 
SPL41 
SPL42 
SPL42 
SPL42 
SPL42 
SPL42 
SPL42 
SPL42 
SPL42 
SPL42 
SPL43 
SPL43 
SPL43 
SPL43 
SPL44 
SPL44 
SPL44 
SPL44 
SPL44 
SPL44 
SPL44 
SPL44 
SPL44 
SPL45 
SPL45 
SPL45 
SPL45 
SPL45 
SPL45 
SPL45 
SPL45 
SPL46 
SPL46 
SPL46 
SPL46 
SPL46 
SPL46 
SPL46 
SPL46 


TO 


STP146 
STP147 
STP148 
STP149 
STP151 
STP153 
P1-Y18 
STP150 
STP152 
STP164 
STP168 
STP172 
STP176 
STP180 
STP184 
J4-D5 

Р1-Ү23 
Р1-Ү25 
5ТР186 
J2-E4 

STP155 
STP156 
STP157 
STP158 
STP159 
STP160 
STP161 
STP162 
P1-Y12 
SPL40 

Р1-22 

Р1-24 

Р1-26 

Р1-79 

Р1-711 
Р1-713 
J3-F3 

STP163 
STP165 
STP167 
STP169 
STP171 
STP173 
STP175 
STP177 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
329 26 
331 26 
333 26 
335 26 
338 26 
341 26 
343 26 
336 26 
339 26 
365 26 
371 26 
377 26 
383 26 
390 26 
396 26 
401 26 
345 26 
347 26 
399 26 
402 26 
346 26 
348 26 
350 26 
352 26 
354 26 
356 26 
358 26 
360 26 
361 26 
344 26 
349 26 
351 26 
353 26 
355 26 
357 26 
359 26 
362 26 
364 26 
367 26 
370 26 
373 26 
376 26 
379 26 
382 26 
385 26 


FROM 


SPL46 
SPL47 
SPL47 
SPL47 
SPL47 
SPL47 
SPL48 
SPL48 
SPL48 
SPL48 
SPL48 
SPL48 
SPL48 
SPL48 
SPL48 
SPL49 
SPL49 
SPL49 
SPL49 
SPL49 
SPL49 
SPL49 
SPL49 
SPL49 
SPL50 
SPL50 
SPL50 
SPL50 
SPL50 
SPL50 
SPL50 
SPL50 
SPL50 
SPL50 
SPL50 
SPL51 
SPL51 
SPL51 
SPL51 
SPL51 
SPL51 
SPL51 
SPL51 
SPL51 
SPL51 


TO 


P1-Y21 
STP179 
STP181 
STP183 
STP185 
Р1-220 
STP187 
STP188 
STP189 
STP190 
STP191 
STP192 
STP193 
STP194 
SPL50 
STP187 
STP188 
STP189 
STP190 
STP191 
STP192 
STP193 
STP194 
SPL51 
SPL48 
STP195 
STP196 
STP197 
STP198 
STP199 
STP200 
STP201 
STP202 
STP203 
SPL52 
SPL49 
STP195 
STP196 
STP197 
STP198 
STP199 
STP200 
STP201 
STP202 
J4-D2 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
387 26 
39 26 
32 26 
35 26 
398 26 
400 26 
403 26 
405 26 
407 26 
409 26 
411 26 
413 26 
415 26 
417 26 
419 26 
404 26 
406 26 
408 26 
410 26 
412 26 
414 26 
416 26 
418 26 
420 26 
419 26 
42] 26 
423 26 
425 26 
427 26 
429 26 
431 26 
433 26 
435 26 
438 26 
440 26 
420 26 
422 26 
424 26 
426 26 
428 26 
430 26 
432 26 
434 26 
436 26 
44] 26 
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3-31. МУ ОК TEST ADAPTER (cont) 3-31 
WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 


SPL52 SPL50 440 26 SPL56  STP227 490 26 
SPL52  STP205 442 26 SPL56 STP228 492 26 
SPL52  STP206 444 26 SPL56 | J2-E2 494 26 
SPL52  STP207 446 26 SPL57  STP221 479 26 
SPL52  STP208 448 26 SPL57  STP222 481 26 
SPL52  STP209 450 26 SPL57  STP223 483 26 
SPL52  STP210 452 26 SPL57  STP224 484 26 
SPL52 STP211 454 26 SPL57 STP225 487 26 
SPL52 STP212 456 26 SPL57 STP226 489 26 
59152  SPL54 458 26 SPL57  STP227 491 26 
SPL53  STP205 443 26 SPL57  STP228 493 26 
SPL53 STP206 445 26 SPL57 20-5 495 26 
SPL53  STP207 447 26 SPL58 STP229 496 26 
SPL53  STP208 448 26 SPL58  STP230 498 26 
SPL53  STP209 451 26 SPL58 STP231 500 26 
SPL53 STP210 453 26 SPL58 STP232 502 26 
SPL53  STP211 455 26 SPL58 | STP233 504 26 
SPL53  STP212 457 26 SPL58 STP234 506 26 
SPL53 17-107 459 26 SPL58 STP235 508 26 
SPL54 . SPL52 458 26 SPL58 STP236 510 26 
SPL54  STP213 460 26 SPL58 SPL60 513 26 
SPL54  STP214 462 26 SPL59  STP229 497 26 | 
59254 $ТР215 464 26 SPL59 51Р230 499 26 
SPL54  STP216 466 26 SPL59  STP231 501 26 
SPL54  STP217 468 26 SPL59  STP232 503 26 
SPL54  STP218 470 26 SPL59  STP233 505 26 
SPL54  STP219 472 26 SPL59  STP234 507 26 
5Р 54 STP220 474 26 SPL59 STP235 509 26 
SPL54 SPL56 477 26 SPL59 STP236 511 26 
SPL55  STP213 461 26 SPL59 21-5 512 26 
SPL55  STP214 463 26 SPL60 SPL58 513 26 
SPL55  STP215 465 26 SPL60 STP237 514 26 
SPL55  STP216 467 26 SPL60 STP238 516 26 
SPL55  STP217 469 26 SPL60 STP239 518 26 
SPL55 STP218 471 26 SPL60 STP240 520 26 
SPL55  STP219 473 26 SPL60 STP241 522 26 
SPL55 STP220 475 26 SPL60 STP242 524 26 
SPL55 21-5 476 26 SPL60 STP243 526 26 
SPL56 SPL54 477 26 SPL60 STP244 528 26 
SPL56  STP221 478 26 SPL60 J2-E6 530 26 
SPL56 STP222 480 26 SPL61  STP237 515 06 
SPL56  STP223 482 26 SPL61  STP238 517 26 
SPL56 STP224 484 26 SPL61  STP239 519 26 
SPL56 STP225 486 26 SPL61  STP240 521 26 
SPL56 STP226 488 26 SPL61  STP241 523 26 
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3-31. MY OR TEST ADAPTER (cont) 3-31 
ο πασοκ μμ EC +, 
WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 
een ee —— μη πως σος лы E лги "ос. 
SPL61 STP242 524 26 SPL66  STP267 580 26 
SPL61 STP243 527 26 SPL66  SPL68 583 26 
SPL61 STP244 529 26 SPL67  STP260 567 26 
SPL61 32-5 531 26 SPL67 STP261 569 26 
SPL62  STP245 532 26 SPL 67 STP262 571 26 
SPL62 STP246 534 26 SPL67 STP263 573 26 
SPL62 STP247 536 26 SPL67  STP264 575 26 
SPL62  STP248 538 26 SPL67  STP265 577 26 
SPL62 STP249 540 26 SPL67  STP266 579 26 
SPL62  STP250 542 26 SPL67  STP267 581 26 
SPL62  STP251 544 26 SPL 67 10-107 582 26 
SPL62  STP252 546 26 9ΡΙ 68  SPL66 583 26 
SPL62 SPL64 549 26 SPL68 STP268 584 26 
SPL63  STP245 532 26 SPL68  STP269 586 26 
SPL63  STP246 535 26 SPL68 STP270 588 26 
SPL63  STP247 537 26 SPL68 | STP271 590 26 
SPL63 STP248 539 26 SPL68 J2-F2 592 26 
SPL63  STP249 541 26 SPL 69 STP268 585 26 
SPL63 STP250 543 26 SPL 69 STP269 587 26 
SPL63  STP251 545 26 SPL69  STP270 589 26 
9Ρι 63  STP252 547 26 SPL69  STP271 591 26 
SPL63 33-5 548 26 SPL69 11-107 593 26 
SPL64 SPL62 549 26 SPL7O STP272 594 26 
SPL64 STP253 550 26 SPL7O STP273 596 26 
SPL64  STP254 552 24 SPL70 STP274 598 26 
SPL64  STP255 554 24 SPL7O STP275 600 26 
SPL64 STP256 556 24 SPL7O STP276 602 26 
SPL64 STP257 558 24 SPL70 STP277 604 26 
SPL64 STP258 560 26 SPL70 STP278 606 26 
5Р164 5ТР259 562 26 SPL70 $ТР279 608 26 
SPL64  J2-F2 564 26 5РІ70 J3-F2 610 26 
SPL65  STP253 551 26 SPL71 STP272 595 26 
SPL65  STP254 553 24 SPL71 STP273 597 26 
SPL65 STP255 555 24 SPL71  STP274 599 26 
SPL65 STP256 557 24 SPL71 STP275 601 26 
SPL65  STP257 559 24 SPL71  STP276 603 26 
SPL65  STP258 561 26 SPL 71 16-106 611 26 
SPL65  STP259 562 26 SPL72  STP277 605 26 
SPL65 28-5 565 26 SPL72  STP278 607 26 
SPL66 $ТР260 566 26 SPL72 | STP279 609 26 
SPL66 STP261 568 26 SPL72  STP280 613 26 
SPL66  STP262 571 26 SPL72  STP281 615 26 
SPL66 STP263 572 26 SPL72  STP282 617 26 
SPL66 5ТР264 574 26 SPL72 STP283 619 26 
SPL66 STP265 576 26 SPL72  STP284 621 26 
SPL66 STP266 578 26 SPL72 J4-D3 623 26 
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3-31. MN ОК TEST ADAPTER (cont) 3-31 


_———————-—-——_ 


WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 


Eu UA" iF 


SPL73  STP280 612 26 SPL78  STP307 670 26 
SPL73  STP281 614 26 SPL78  STP309 673 26 
SPL73  STP282 616 26 SPL78  57Р311 676 26 
SPL73  STP283 618 26 SPL78  J4-D6 678 26 
SPL73  STP284 620 26 SPL79  STP302 662 26 
SPL73  J3-U4 622 26 SPL79  STP304 665 26 
SpL74  STP285 625 26 SPL79  STP306 668 26 
SPL74  STP286 627 26 SpL79  STP308 671 26 
σρι74  STP287 629 26 SPL79  STP310 674 26 
σρι74  STP288 631 26 SPL79  STP312 677 26 
SPL74  STP289 633 26 SPL79 18-46 679 26 
SPL74  STP290 635 26 SPL80  STP313 681 26 
σρι74  STP291 637 26 52180  STP315 684 26 
срр74  STP292 639 26 SPL80  STP317 687 26 
SPL74  J4-C5 640 26 SPL80  STP319 690 26 
SpL75  STP285 624 26 SPL80  STP321 693 26 
SPL75  STP286 626 26 SPL80  STP323 696 26 
SPL75  STP287 628 26 SPL80  STP325 699 26 
SPL75  STP288 630 26 SPL80  STP327 702 26 
SpL75  STP289 632 26 SPLBO 24-04 704 26 
SPL75  STP290 634 26 SPL81  STP314 682 26 
SpL75  STP291 636 26 SPL81  STP316 685 26 
σρι75  STP292 638 26 SPL81  STP318 688 26 
SPL75 20-3 641 26 SPL8l  STP320 691 26 
SPL76  STP293 643 26 SPL81  STP322 694 26 
SPL76  STP294 645 26 SPL81  STP324 697 26 
SPL76  STP295 647 26 SPL81  STP326 700 26 
SPL76  STP296 649 26 SPL81  SPL83 705 26 
SPL76  STP297 651 26 SPL82  STP329 707 26 
SPL76  STP298 653 26 SPL82  STP331 710 26 
SPL76  STP299 655 26 SPL82  STP333 713 26 
SPL76  STP300 657 26 SPL82  STP335 716 26 
SPL76  J4-C6 658 26 SPL82  STP337 719 26 
SPL77  STP293 642 26 SPL82  STP339 722 26 
SPL77  STP294 644 26 SPL82 5ТР341 725 26 
SpL77  STP295 646 26 ΣΡΙ 82 STP343 728 26 
SPL77  STP296 648 26 - 

SPL77  STP297 650 26 Se EM Ше 2 
577 ро 652 26 ІҢ 313 71] 26 
SPL77  STP299 654 26 SPL83  STP334 714 26 
SPL77  STP300 656 26 SPL83  STP336 717 26 
SPL77  J3-F2 659 26 SPL83  STP338 720 26 


SPL78  STP301 661 26 SPL83  STP340 723 26 
SPL78  STP303 664 26 SPL83  STP342 726 26 
SPL78  STP305 667 26 SPL83  STP344 729 26 


3-31. MN ОК TEST ADAPTER (cont) 


F ROM 


SPL83 
SPL84 
SPL84 
SPL84 
SPL84 
SPL84 
SPL84 
SPL84 
SPL85 
SPL85 
SPL85 
SPL85 
SPL85 
SPL85 
SPL85 
SPL85 
SPL85 
SPL86 
5Р: 86 
SPL86 
SPL86 
SPL86 
SPL87 
SPL87 
SPL87 
SPL87 
SPL87 
SPL87 
SPL87 
SPL87 
SPL88 
SPL88 
SPL88 
SPL89 
SPL89 


wi Tv 


TO 


23-52 

STP345 
STP346 
STP347 
STP348 
STP349 


win sid 


STP351 
J4-D2 
STP353 
STP354 
STP355 
STP356 
STP357 
STP358 
STP359 
STP360 
J4-D1 
STP361 
STP362 
STP363 
STP364 
94-С5 
STP365 
STP366 
STP367 
STP368 
STP370 
STP764 
STP765 
J4-C6 
STP367 
STP369 
20-106 
STP371 
STP372 
J4-b5 
STP381 
STP382 
STP383 
STP384 
STP385 
STP386 
STP387 
STP388 
29-4 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
731 26 
733 26 
735 26 
737 26 
739 26 
741 26 
744 26 
746 26 
748 26 
750 26 
752 26 
754 26 
756 26 
758 26 
760 26 
762 26 
763 26 
765 26 
767 26 
769 26 
771 26 
772 26 
780 26 
782 26 
778 26 
785 26 
788 26 
774 26 
776 26 
789 26 
783 26 
786 26 
790 26 
792 26 
794 26 
795 26 
805 26 
807 26 
809 26 
811 26 
813 26 
815 26 
817 26 
819 26 
820 26 


- — У 


TO 


STP381 
STP382 
STP383 
STP384 
STP385 
STP386 
STP387 
STP388 
22-5 
STP389 
STP390 
STP391 
STP392 
STP393 
STP394 
STP395 
STP396 
5-28 
STP389 
STP390 
STP391 
STP392 
STP393 
STP394 
STP395 
STP396 
4-5 
STP397 
STP399 
STP401 
STP403 
STP405 
STP407 
STP409 
STP411 
28-4 
STP398 
STP400 
STP402 


STP404 
STP406 


wt WU 


STP408 
STP410 
STP412 
17-4 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
804 26 
806 26 
808 26 
810 26 
812 26 
814 26 
816 26 
818 26 
821 26 
823 26 
825 26 
827 26 
829 26 
831 26 
833 26 
835 26 
837 26 
838 26 
822 26 
824 26 
826 26 
828 26 
830 26 
832 26 
834 26 
836 26 
839 26 
841 26 
844 26 
847 26 
850 26 
853 26 
856 26 
859 26 
862 26 
864 26 
842 26 
845 26 
848 26 
851 26 
854 25 
857 26 
860 26 
863 26 
865 26 
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Change 13 
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TM 11- 6625- 3081- 23 


3-31. ΜΑ ОК TEST ADAPTER (cont) 3-31 


WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 


SPL96 STP413 867 26 SPL102 STP446 924 26 
SPL96 STP415 870 26 SPL102 STP447 926 26 
SPL96 STP417 873 26 SPL102 STP448 928 26 
SPL96 | STP419 876 26 SPL102 STP449 930 26 
SPL96 | STP421 879 26 SPL102 STP450 932 26 
SPL96 STP423 882 26 SPL102 17-106 934 26 
SPL96 STP425 885 26 SPL103 STP451 935 26 
SPL96 STP427 888 26 SPL103 STP452 937 26 
SPL96 32-4 890 26 SPL103 STP453 939 26 
SPL97  STP414 868 26 SPL103 STP454 941 26 
SPL97  STP416 871 26 SPL103 STP455 943 26 
SPL97  STP418 874 26 SPL103 STP456 945 26 
SPL97  STP420 877 26 SPL103 STP457 947 26 
SPL97  STP422 880 26 SPL103 STP458 949 26 
SPL97  STP424 883 26 SPL103 10-106 951 26 
SPL97  STP426 806 26 SPL104 STP451 936 26 
SPL97  STP428 889 26 SPL104 STP452 938 26 
SPL97 20-4 891 26 SPL104 STP453 940 26 
SPL98 STP429 893 26 SPL104 STP454 942 26 
SPL98 | STP431 896 26 SPL104 STP455 944 26 
SPL98 STP433 899 26 SPL104 STP455 946 26 
SPL98 | STP435 902 26 SPL104 STP457 947 26 
SPL98 32-4 904 26 SPL104 STP458 950 26 
SPL99  STP430 894 26 SPL104 5-106 952 26 
SPL99 STP432 897 26 SPL105 STP460 954 26 
SPL99 STP434 900 26 SPL105 STP462 957 26 
SPL99 STP436 903 26 SPL105 STP464 960 26 
SPL99 20-4 905 26 SPL105 STP466 963 26 
SPL100 STP437 907 26 SPL105 STP468 966 26 
SPL100 STP438 909 26 SPL105 STP470 969 26 
SPL100 STP439 911 26 SPL105 STP472 972 26 
SPL100 STP440 913 26 SPL105 STP474 975 26 
SPL100 STP442 916 26 SPL105 26-4 97 26 
SPL100 STP443 918 26 SPL106 STP459 955 26 
SPL100 STP444 920 26 SPL106 STP461 958 26 
SPL100 22-25 922 26 SPL106 STP463 961 26 
SPL101 STP437 906 26 SPL106 STP465 964 26 
SPL101 STP438 908 26 SPL106 STP467 967 26 
SPL101 STP439 910 26 SPL106 STP469 970 26 
SPL101 STP446 923 26 SPL106 STP471 973 26 
SPL101 STP447 925 26 SPL106 STP473 976 26 
SPL101 STP448 927 26 SPL106 16-106 978 26 
SPL101 STP449 929 26 SPL107 STP475 979 26 
SPL101 STP450 931 26 SPL107 STP476 981 26 
SPL101 3-106 933 26 SPL107 STP477 983 26 
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3-31. ΜΑ ОК TEST ADAPTER (cont) 


WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE 
SPL107 STP478 985 26 
SPL107 STP479 987 26 
SPL107 STP480 989 26 
SPL107 STP481 991 26 
SPL107 STP482 993 26 
SPL107 J3-U6 995 26 
SPL108 STP475 980 26 
SPL108 STP476 982 26 
SPL108 STP477 984 26 
SPL108 STP478 986 26 
SPL108 STP479 988 26 
SPL108 STP480 990 26 
SPL108 STP481 992 26 
SPL108 STP482 994 26 
SPL108 5-106 996 26 
SPL109 SPL110 1315 26 
SPL109 STP483 1304 26 
SPL109 STP484 1306 26 
SPL109 STP485 1308 26 
SPL109 STP486 1310 26 
SPL109 STP487 1312 26 
SPL109 5ΤΡ488 1314 26 
SPL110 5Р1109 1315 26 
SPL110 SPL150 1328 26 
SPL110 STP489 1317 26 
SPL110 STP490 1318 26 
SPL110 5ТР491 1321 26 
SPL110 STP492 1323 26 
SPL110 5ΤΡ493 1325 26 
SPL110 STP494 1327 26 
ӚРІ111 SPL112 1345 26 
SPL111 STP495 1330 26 
SPL111 STP496 1332 26 
SPL111 STP497 1334 26 
SPL111 STP498 1336 26 
SPL111 STP499 1338 26 
SPL111 5ТР500 1340 26 
SPL111 5ТР501 1342 26 
SPL111 5ТР502 1344 26 
SPL112 SPL111 1345 26 
SPL112 STP503 1347 26 
SPL112 STP504 1349 26 
SPL112 STP505 1351 26 
SPL112 5ТР506 1353 26 
SPL112 5ТР507 1355 26 


— _ Qu . u Ды 
WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE 
xa 
SPL112 STP508 1357 26 
SPL112 STP509 1359 26 
SPL113 SPL114 1377 26 
SPL113 5ТР510 1362 26 
SPL113 STP511 1364 26 
SPL113 STP512 1366 26 
SPL113 5ТР513 1368 26 
SPL113 STP514 1370 26 
SPL113 STP515 1372 26 
SPL113 STP516 1374 26 
SPL113 5ТР517 1375 26 
SPL114 SPL113 1377 26 
SPL114 5ТР518 1379 26 
SPL114 5ТР519 1381 26 
SPL114 STP520 1383 26 
SPL114 STP521 1385 26 
SPL114 5ТР522 1387 26 
SPL114 5ТР523 1389 26 
SPL114 STP524 1391 26 
SPL115 SPL116 1406 26 
SPL115 5ТР525 1393 26 
SPL115 5ТР526 1395 26 
SPL115 STP527 1397 26 
SPL115 5ТР528 1399 26 
SPL115 5ТР529 1401 26 
SPL115 5ТР530 1403 26 
SPL115 5ТР531 1405 26 
SPL116 SPL115 1406 26 
SPL116 SPL117 1419 26 
SPL116 5ТР532 1408 26 
5Р.116 STP533 1410 26 
SPL116 5ТР534 1412 26 
SPLll6 STP535 1414 26 
SPL116 STP536 1416 26 
SPL116 STP537 1418 26 
SPL117 SPL116 1419 26 
SPL117 STP538 1421 26 
SPL117 STP539 1423 26 
SPL117 5ТР540 1425 26 
SPL117 STP541 1427 26 
SPL117 STP543 1429 26 
SPL117 STP542 1431 26 
SPL117 STP544 1433 26 
SPL118 SPL119 1450 26 
SPL118 5ТР545 1435 26 


TM 11-6625- 3081- 23 


Change 2 


3-31 
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TM 11- 6625- 3081- 23 


3-31. МУСА TEST ADAPTER (cont) 3-31 


ЕРКЕ μεν ης οκ EST V 


WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 


———————— 


SPL118 STP546 1437 26 SPL123 STP585 1519 26 
SPL118 57Р547 1439 26 SPL123 5ТР586 1521 26 
SPL118 STP548 1441 26 SPL123 5ТР587 1223 26 
511112 STP549 1443 26 SPL123 STP588 1525 26 
3PL118 STP550 1445 26 SPL123 STP589 1527 26 
SPL118 STP551 1447 26 SPL123 5ТР590 1529 26 
SPL118 STP552 1449 26 SPL123 STP591 1531 26 
SPL118 STP558 1462 26 SPL123 STP592 1533 26 
SPL119 SPL118 1450 26 SPL124 SPL123 1534 26 
SPL119 STP553 1452 26 SPL124 SPL125 1549 26 


σρι 119 STP554 1454 26 SPL124 5ТР593 1536 26 
SPL119 STP554 1464 26 SPL124 5ТР594 1538 26 
SPL119 STP555 1456 26 SPL124 STP595 1540 26 
SPL119 STP556 1458 26 SPL124 STP596 1542 26 
SPL119 STP557 1460 26 SPL124 STP597 1544 26 


SPL119 5ТР560 1466 26 SPL124 STP598 1546 26 
SPL119 5ТР561 1468 26 SPL124 STP599 1548 26 
SPL120 STP562 1470 26 SPL125 SPL124 1549 26 
SPL120 STP563 1472 26 SPL125 SPL126 1562 26 
SPL120 STP564 1474 26 SPL125 STP600 1551 26 
SPL120 STP565 1476 26 SPL125 5ТР601 1553 26 
SPL120 STP566 1478 26 SPL125 5ТР602 1555 26 
SPL120 STP567 1480 26 SPL125 5ТР603 1557 26 
SPL121 SPL122 1500 26 SPL125 5ТР604 1559 26 
SPL121 STP568 1482 26 SPL125 5ТР605 1561 26 


SPL121 5ТР569 1484 26 SPL126 SPL125 1562 26 
SPL121 STP570 1486 26 SPL126 SPL127 1575 26 
SPL121 STP571 1488 26 SPL126 STP606 1564 26 


SPL121 STP572 1490 26 $Р 126 5ТР607 1566 26 
SPL121 STP573 1492 26 SPL126 STP608 1568 26 
SPL121 STP574 1495 26 SPL126 STP609 1570 26 


SPL121 STP575 1497 26 SPL126 5ТР610 1572 26 
SPL121 STP576 1499 26 SPL126 STP611 1574 26 
SPL122 SPL121 1500 26 SPL127 SPL126 1575 26 


SPL122 SPL123 1517 26 SPL127 SPL128 1588 26 
SPL122 STP577 1502 26 SPL127 STP612 1577 26 
SPL122 STP578 1504 26 SPL127 STP613 1579 26 
SPL122 STP579 1506 26 SPL127 STP614 1581 26 
SPL122 STP580 1508 26 SPL127 5ТР615 1583 26 
SPL122 5ТР581 1510 26 SPL127 5ТР616 1585 26 
SPL122 STP582 1512 26 SPL127 STP617 1587 26 
SPL122 STP583 1514 26 SPL128 SPL127 1588 26 
SPL122 STP584 1516 26 SPL128 SPL129 1601 26 
SPL123 SPL122 1517 26 SPL128 STP618 1590 26 
SPL123 SPL124 1534 26 SPL128 STP619 1592 26 
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3-31. МА ОК TEST ADAPTER (cont) 


WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE 
а μμ 
SPL128 STP620 1594 26 
SPL128 STP621 1596 26 
SPL128 STP622 1598 26 
SPL128 STP623 1600 26 
SPL129 SPL128 1601 26 
SPL129 SPL130 1616 26 
SPL129 STP624 1603 26 
SPL129 STP625 1605 26 
SPL129 STP626 1607 26 
SPL129 STP627 1609 26 
SPL129 5ТР628 1611 26 
SPL129 STP629 1613 26 
SPL129 STP630 1615 26 
SPL130 SPL129 1616 26 
SPL130 SPL131 1631 26 
SPL130 5ТР631 1618 26 
SPL130 5ТР632 1620 26 
SPL130 STP633 1622 26 
SPL130 5ТР634 1624 26 
SPL130 5ТР635 1626 26 
SPL130 5ТР636 1628 26 
SPL130 5ТР637 1630 26 
SPL131 5Р1130 1631 26 
SPL131 SPL150 1644 26 
SPL131 STP638 1633 26 
SPL131 5ТР639 1635 26 
SPL131 STP640 1637 26 
SPL131 STP641 2639 26 
SPL131 5ТР642 1641 26 
SPL131 5ТР643 1643 26 
SPL132 5Р1133 1659 26 
SPL132 STP644 1646 26 
SPL132 STP645 1648 26 
SPL132 5ΤΡ646 1650 26 
SPL132 STP647 1652 26 
SPL132 5ТР648 1654 26 
SPL132 STP649 1656 26 
SPL132 STP650 1658 26 
SPL133 SPL132 1659 26 
SPL133 SPL134 1673 26 
SPL133 STP651 1661 26 
SPL133 STP652 1663 26 
3PL133 STP653 1665 26 
SPL133 STP654 1667 26 
SPL133 5ТР655 1669 26 


LP RN 
WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE 
ААА еу „бо етс, 
SPL133 STP656 1671 26 
SPL133 $ТР657 1673 26 
SPL134 SPL133 1673 26 
SPL134 SPL150 1773 26 
SPL134 5ТР658 1676 26 
SPL134 5ТР659 1678 26 
SPL134 STP660 1680 26 
3PL134 5ТР661 1682 26 
SPL134 5ТР662 1684 26 
SPL134 5ТР663 1686 26 
SPL135 SPL136 1699 26 
SPL135 5ТР664 1688 26 
SPL135 STP665 1690 26 
SPL135 STP666 1692 26 
SPL135 STP667 1694 26 
SPL135 5ТР668 1696 26 
SPL135 5ТР669 1698 26 
SPL136 SPL135 1699 26 
SPL136 SPL150 1712 26 
SPL136 5ТР670 1701 26 
SPL136 STP671 1703 26 
SPL136 5ТР672 1705 26 
SPL136 STP673 1707 26 
SPL136 5ТР674 1709 26 
SPL136 STP675 1711 26 
SPL137 SPL151 1729 26 
SPL137 5ТР676 1714 26 
SPL137 STP677 1716 26 
SPL137 STP678 1718 26 
SPL137 STP679 1720 26 
SPL137 STP680 1722 26 
SPL137 5ТР681 1724 26 
SPL137 STP682 1726 26 
SPL137 5ТР683 1728 26 
SPL138 SPL139 1744 26 
SPL138 STP684 1731 26 
SPL138 5ТР685 1733 26 
SPL138 STP686 1735 26 
SPL138 5ТР687 1737 26 
SPL138 5ТР688 1739 26 
SPL138 STP689 1741 26 
SPL138 STP690 1743 26 
SPL139 SPL138 1744 26 
SPL139 SPL140 1757 26 
SPL139 5ТР691 1746 26 


TM 11- 6625- 3081-23 


3-31 
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TM 11- 6625- 3081- 23 


3-31. MN CR TEST ADAPTER (cont) 3-31 
WIRE WIRE WIRE WIRE 


FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 


SPL139 STP692 1748 26 SPL144 5ТР728 1826 26 
SPL139 5ТР693 1750 26 SPL144 STP729 1828 26 
SPL139 STP694 1752 26 SPL144 STP730 1830 26 
SPL139 STP695 1754 26 SPL145 SPL144 1831 26 
SPL139 STP696 1756 26 SPL145 SPL146 1846 26 
SPL140 SPL139 1757 26 SPL145 STP731 1833 26 
SPL140 SPL151 1772 26 SPL145 STP732 1835 26 
SPL140 STP698 1761 26 SPL145 STP733 1837 26 
SPL140 STP697 1759 26 SPL145 STP734 1839 26 
SPL140 STP699 1763 26 SPL145 STP735 1841 26 
SPL140 STP700 1765 26 SPL145 STP736 1843 26 
SPL140 5ТР701 1767 26 SPL145 STP737 1845 26 
SPL140 STP702 1769 26 SPL146 SPL145 1846 26 
SPL140 STP703 1771 26 SPL146 5Р1147 1861 26 
SPL141 SPL142 2788 26 SPL146 STP738 1848 26 
SPL141 STP704 1775 26 SPL146 STP739 1850 26 
SPL141 5ТР705 1777 26 SPL146 STP740 1852 26 
5Р1141 STP706 1779 26 SPL146 STP741 1854 26 
SPL141 STP707 1781 26 SPL146 5ТР742 1856 26 
SPL141 5ТР708 1783 26 SPL146 STP743 1858 26 
SPL141 STP709 1785 26 SPL146 STP744 1860 26 
SPL141 STP710 1787 26 SPL147 5Р1146 1861 26 
SPL142 SPL141 2788 26 SPL147 SPL151 1870 26 
SPL142 SPL143 1803 26 SPL147 STP745 1863 26 
SPL142 STP711 1790 26 SPL147 STP746 1865 26 
SPL142 STP712 1792 26 SPL147 STP747 1867 26 
SPL142 STP713 1794 26 SPL147 STP748 1869 26 
SPL142 STP714 1796 26 SPL148 SPL149 1887 26 
SPL142 STP715 1798 26 SPL148 STP749 1872 26 
SPL142 STP716 1800 26 SPL148 STP750 1874 26 
SPL142 STP717 1802 26 SPL148 STP751 1876  ?6 
SPL143 5Р1142 1803 26 SPL148 5ТР752 1878 26 
SPL143 SPL151 1814 26 SPL148 STP753 1880 26 
SPL143 STP718 1805 26 SPL148 STP754 1882 26 
SPL143 STP719 1807 26 SPL148 STP755 1884 26 
SPL143 STP720 1809 26 SPL148 STP756 1886 26 
SPL143 STP721 1811 26 SPL149 Jl-H3 1904 26 
SPL143 STP722 1813 26 SPL149 5Р1148 1887 26 
SPL144 SPL145 1831 26 SPL149 SPL151 1902 26 
SPL144 5ТР723 1816 26 SPL149 STP757 1889 26 
SPL144 STP724 1818 26 SPL149 STP758 1891 26 
SPL144 5ТР725 1820 26 SPL149 5ТР759 1893 26 
SPL144 5ТР726 1822 26 SPL149 5ТР760 1895 26 
SPL144 STP727 1824 26 SPL149 STP761 1897 26 

SPL149 5ТР762 1899 26 
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3-31. MY ОК TEST ADAPTER (cont) 


WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE 
— (P — η 
SPL149 5ТР763 1901 26 
SPL150 SPL110 1328 26 
SPL150 SPL131 1644 26 
SPL150 J1-Hl 1903 26 
SPL150 SPL134 1773 26 
SPL150 SPL136 1712 26 
SPL151 SPL137 1729 26 
SPL151 SPL140 1772 26 
SPL151 5Р1143 1814 26 
SPL151 SPL147 1870 26 
SPL151 5Р1149 1902 26 
STP1 OPEN 1 26 
STP1 SPL1 2 26 
STP2 OPEN 3 26 
STP2 SPL1 4 26 
STP3 OPEN 5 26 
STP3 SPL1 6 26 
STP4 OPEN 7 26 
STP4 SPL1 8 26 
STP5 OPEN 9 26 
STP5 SPL1 10 26 
STP6 OPEN ll 26 
STP6 SPL1 12 26 
STP7 OPEN 13 26 
STP7 SPL1 14 26 
5ТР8 ОРЕМ 15 26 
5ТР8 SPL1 16 26 
STP9 OPEN 1 26 
STP9 SPL4 20 26 
STP10 ОРЕМ 21 26 
STP10 5Р14 22 26 
STPll ОРЕМ 23 26 
STPll  SPL4 24 26 
STP12 ОРЕМ 25 26 
STP12 sPL4 26 26 
STP13 OPEN 27 26 
STP13 5Р14 28 26 
STP14 OPEN 29 26 
STP14 5Р14 30 26 
STP15 OPEN 3 26 
STP15  SPL4 32 26 
STP16 ОРЕМ 33 26 
STP16  SPL4 34 26 


———Ó————— 


WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE 
ο гыза „а эт x 
STP17 ОРЕМ 37 26 
STP17 5ΡΙ6 38 26 
STP18 OPEN 39 26 
STP18 5Р16 40 26 
STP19 ОРЕМ 4l 26 
STP19  SPL6 42 26 
STP20 ОРЕМ 43 26 
STP20 SPL6 44 26 
STP21 ОРЕМ 45 26 
STP21  SPL6 46 26 
STP22 OPEN 47 26 
STP22 SPL6 48 26 
STP23 ОРЕМ 49 26 
STP23  SPL6 50 26 
STP24 ОРЕМ 51 26 
STP24  SPL6 52 26 
STP25 OPEN 55 26 
STP25 SPL8 56 26 
STP26 ОРЕМ 57 26 
STP26 SPL8 58 26 
STP27 OPEN 59 26 
STP27  SPL8 60 26 
STP28 ОРЕМ 61 26 
STP28 SPL8 62 26 
STP29 OPEN 63 26 
STP29  SPL8 64 26 
STP30 OPEN 65 26 
STP30  SPL8 66 26 
STP31 ОРЕМ 67 26 
STP31  SPL8 68 26 
STP32 OPEN 69 26 
STP32  SPL8 70 26 
STP33 ОРЕМ 73 26 
STP33 5Р110 74 26 
STP34 ОРЕМ 75 26 
STP34 5Р110 76 26 
STP35 OPEN 77 26 
5ТР35 SPL10 78 26 
STP36 OPEN 79 26 
STP36 SPL10 80 26 
STP37 OPEN 81 26 
5ТР37 5Р110 82 26 
STP38 ОРЕМ 83 26 
STP38 5Р110 84 26 
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3-31. MY ОК TEST ADAPTER (cont) 


FROM 


STP 39 
STP39 
STP40 
STP40 
STP 41 
STP41 
STP 42 
STP42 
STP43 
STP 43 
STP 44 
STP44 
STP 45 
STP45 
STP 46 
STP 46 
STP47 
STP47 
STP48 
STP 48 
STP49 
5ТР49 
STP50 
STP50 
STP51 
STP51 
STP52 
STP52 
STP53 
STP53 
STP54 
STP54 
STP55 
STP55 
STP56 
STP56 
STP57 
STP57 
STP58 
STP58 
STP59 
STP59 
STP60 
STP60 
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TO 


OPEN 
SPL10 
OPEN 
SPL 10 
OPEN 
SPL12 
OPEN 
SPL12 
OPEN 
SPL12 
OPEN 
SPL12 
OPEN 
SPL12 
OPEN 
SPL12 
OPEN 
SPL12 
OPEN 
SPL12 
OPEN 
SPL14 
OPEN 
SPL14 
OPEN 
SPL14 
OPEN 
SPL14 
OPEN 
SPL14 
OPEN 
SPL14 
OPEN 
sPL14 
OPEN 
SPL14 
OPEN 
SPL16 
OPEN 
SPL16 
OPEN 
SPL16 
OPEN 
SPL16 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
85 26 
86 26 
87 26 
87 26 
90 26 
91 26 
92 26 
93 26 
94 26 
95 26 
96 26 
97 26 
98 26 
99 26 

100 26 

101 26 

102 26 

103 26 

104 26 

105 26 

108 26 

109 26 

110 26 

111 26 

112 26 

113 26 

114 26 

115 26 

116 26 

117 26 

118 26 

119 26 

120 26 

121 26 

122 26 

123 26 

126 26 

127 26 

128 26 

129 26 

130 26 

131 26 

132 26 

133 26 


FROM 


STP61 
STP61 
STP 62 
STP62 
STP63 
STP63 
STP64 
STP64 
STP65 
STP65 
STP66 
STP66 
STP67 
STP67 
STP68 
STP68 
STP69 
STP69 
STP70 
STP70 
STP71 
STP71 
STP72 
STP72 
STP73 
STP73 
STP74 
STP74 
STP75 
STP75 
STP76 
STP76 
STP77 
STP77 
STP78 
STP78 
STP79 
STP79 
STP80 
STP80 
STP81 
STP81 
STP82 
STP82 


TO 


OPEN 
SPL16 
OPEN 
SPL16 
OPEN 
SPL16 
OPEN 
SPL16 
OPEN 
SPL17 
OPEN 
SPL17 
OPEN 
SPLIT 
OPEN 
SPL17 
OPEN 
SPL17 
OPEN 
SPL17 
OPEN 
SPL17 
OPEN 
SPL17 
OPEN 
SPL 19 
OPEN 
SPL 19 
OPEN 
SPL 22 
OPEN 
SPL 22 
OPEN 
SPL 22 
OPEN 
SPL 22 
OPEN 
SPL 22 
OPEN 
SPL 22 
OPEN 
SPL23 
OPEN 
SPL23 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
134 26 
135 26 
136 26 
137 26 
138 26 
139 26 
140 26 
141 26 
144 26 
145 26 
146 26 
147 26 
148 26 
149 26 
150 26 
151 26 
152 26 
153 26 
154 26 
155 26 
156 26 
157 26 
158 26 
159 26 
162 26 
163 26 
164 26 
165 26 
167 26 
168 26 
169 26 
170 26 
171 26 
172 26 
173 26 
174 26 
175 26 
176 26 
177 26 
178 26 
181 26 
182 26 
183 26 
184 26 
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3-31. ММ OR TEST ADAPTER (cont) 3-31 
WIRE WIRE WIRE WIRE 

FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 

STP83 OPEN 185 26 STPl05 OPEN 236 26 


STP83  SPL23 186 26 STP105 SPL29 237 26 
STP84 ОРЕМ 187 26 STP106 OPEN 238 26 
STP84 SPL23 188 26 STP106 SPL29 239 26 
STP85 ОРЕМ 189 26 STP107 OPEN 240 26 
STP85 5123 190 26 STP107 SPL29 241 26 
STP86 OPEN 191 26 STP108 OPEN 242 26 
STP86 SPL23 192 26 STP108 SPL29 243 26 
STP87 ОРЕМ 193 26 STP109 OPEN 244 26 
5ТР87 SPL23 194 26 5ТР109 SPL29 245 26 
STP88 ОРЕМ 195 26 STP110 OPEN 246 26 
STP88 5Р123 196 26 STP110 SPL29 247 26 
STP89 ОРЕМ 199 26 STP111 OPEN 248 26 
STP89  SPL25 200 26 STP111 SPL29 249 26 
STP90 OPEN 201 26 STP112 OPEN 250 26 
STP90 SPL25 202 26 STP112 SPL29 251 26 
STP91 OPEN 203 26 STP113 OPEN 254 26 
5ТР91  SPL25 204 26 STP113 SPL32 255 26 
STP92 OPEN 205 26 STP114 OPEN 256 26 
SIP92 SPL25 206 26 5ТР114 SPL32 257 26 
STP93 ОРЕН 207 26 STP115 OPEN 2588 26 
STP93 SPL25 208 26 STP115 SPL32 259 26 
STP94 ОРЕМ 209 26 STP116 OPEN 260 26 
STP94  SPL25 210 26 STP116 SPL32 261 26 
STP95 ОРЕМ 211 26 STP117 OPEN 262 26 
STP95 SPL25 212 26 5ТР117 SPL32 263 26 
STP96 OPEN 213 26 STP118 OPEN 264 26 
STP96 SPL25 214 26 STP118 SPL32 265 26 
STP97 ОРЕМ 217 26 STP119 OPEN 266 26 
STP97  SPL27 218 26 STP119 SPL32 267 26 
STP98 ОРЕМ 219 26 STP120 OPEN 268 26 
STP98 SPL27 220 26 STP120 SPL32 269 26 
STP99 ОРЕМ 221 26 STP121 OPEN 272 26 
STP99  SPL27 222 26 STP121 SPL34 273 26 
STP100 OPEN 223 26 STP122 OPEN 274 26 
STP100 SPL27 224 26 5ТР122 SPL34 275 26 
STP101 OPEN 225 26 STP123 OPEN 276 26 
STP101 SPL27 226 26 5ТР123 SPL34 277 26 
STP102 OPEN 227 26 STP124 OPEN 278 26 
5ТР102 SPL27 228 26 STP124 SPL34 279 26 
STP103 OPEN 229 26 STP125 OPEN 280 26 
STP103 SPL27 230 26 STP125 SPL34 281 26 
STP104 OPEN 231 26 STP126 OPEN 282 26 
STP104 SPL27 232 26 STP126 SPL34 283 26 
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3-31. My ОК TEST ADAPTER (cont) 3-31 
WIRE WIRE WIRE WIRE 


FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 


STP127 OPEN 284 26 STP149 SPL41 335 26 
STP127 SPL34 285 26 STP150 SPL42 336 26 
STP128 OPEN 286 26 STP150 Р1-Ү14 334 26 
STP128 SPL34 287 26 STP150 STP149 334 26 
STP129 OPEN 289 26 STP151 STP152 337 26 
STP129 SPL36 290 26 STP151 SPL41 338 26 
STP130 OPEN 291 26 STP152 SPL42 339 26 
STP130 SPL36 292 26 STP152 Pl-Ylo 337 26 
STP131 OPEN 293 26 STP152 STP151 337 26 
STP131 SPL36 294 26 STP153 STP154 340 26 
STP132 OPEN 295 26 STP153 SPL41 341 26 
STP132 SPL36 296 26 STP154 Р1-Ү16 340 26 
STP133 OPEN 297 26 STP154 STP153 340 26 
STP133 5Р136 298 26 STP154 2-106 342 26 
STP134 ОРЕМ 299 26 STP155 OPEN 345 26 
STP134 SPL36 300 26 STP155 5Р144 346 26 
STP135 OPEN 301 26 STP156 OPEN 37 26 
STP135 SPL36 302 26 STP156 SPL44 348 26 
STP136 OPEN 303 26 STP157 OPEN 349 26 
STP136 SPL36 304 26 STP157 SPL44 350 26 
STP137 OPEN 308 26 STP158 OPEN 351 26 
STP137 SPL39 309 26 STP158 SPL44 352 26 
STP138 OPEN 30 26 STP159 OPEN 353 26 
STP138 SPL39 31 26 STP159 SPL44 354 26 
STP139 OPEN 312 26 STP160 OPEN 355 26 
STP139 SPL39 313 26 STP160 SPL44 356 26 
STP140 OPEN 314 26 STP161 OPEN 357 26 
STP140 SPL39 315 26 STP161 SPL44 358 26 
STP141 OPEN 36 26 STP162 OPEN 359 26 
STP141 SPL39 317 26 STP162 SPL44 360 26 
STP142 OPEN 318 26 STP163 STP164 363 26 
STP142 SPL39 319 26 STP163 SPL46 364 26 
STP143 OPEN 30 26 STP164 Р1-715 363 26 
STP143 SPL39 321. 26 STP164 5ТР163 363 26 
STP144 OPEN 322 26 5ТР164 SPL42 365 26 
5ТР144 SPL39 323 26 5ТР165 5ТР166 366 26 
STP145 OPEN 36 26 STP166 5Р146 367 26 
STP145 SPL41 327 26 STPl66 Р1-715 366 26 
STP146 OPEN 328 26 STP166 STP165 366 26 
STP146 SPL41 329 26 STP166 29-5 368 26 
STP147 OPEN 30 26 STP167 STP168 369 26 
STP147 SPL41 331 26 STP167 SPL46 370 26 
STP148 OPEN 332 26 STP168 Р1-217 369 26 
STP148 SPL41 333 26 STP168 STP167 369 26 
STP149 STP150 334 26 STPl68 SPL42 371 26 
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3-31. My CR TEST ADAPTER (cont) 3-31 
WIRE WIRE WIRE WIRE 


FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 


STP169 STP170 372 26 STP187 SPL48 403 26 
STP169 SPL46 373 26 STP187 OPEN 403 26 
STP170 Р1-217 372 26 STP187 SPL49 404 26 
STP170 STP169 372 26 STP188 SPL48 405 26 
STP170 23-4 374 26 STP188 OPEN 405 26 
STP171 STP172 375 26 STP188 SPL49 406 26 
STP171 SPL46 376 26 STP189 SPL48 407 26 
STP172 Р1-219 375 26 STP189 OPEN 407 26 
STP172 STP171 375 26 STP189 SPL49 408 26 
STP172 SPL42 377 26 STP190 SPL48 409 26 
STP173 STP174 378 26 STP190 OPEN 409 26 
STP173 SPL46 379 26 STP190 SPL49 410 26 
STP174 Р1-219 378 26 STP191 SPL48 411 26 
STP174 STP173 378 26 STP191 OPEN 411 26 
STP174 16-5 380 26 STP191 SPL49 412 26 
STP175 STP176 381 26 STP192 SPL48 413 26 
STP175 SPL46 382 26 STP192 OPEN 43 26 
STP176 Pl-222 381 26 STP192 SPL49 414 26 
STP176 51Р175 381 26 STP193 SPL48 415 26 
STP176 SPL42 383 26 STP193 OPEN 415 26 
STP177 STP178 384 26 STP193 SPL49 416 26 
STP177 SPL46 385 26 STP194 SPL48 417 26 
STP178 Р1-222 384 26 STP194 OPEN 417 26 
STP178 STP177 384 26 STP194 SPL49 418 26 
STP178 10-5 386 26 STP195 5Р150 421 26 
STP179 STP180 388 26 STP195 OPEN 421 26 
STP179 SPL47 389 26 STP195 SPL51 422 26 
STP180 Р1-224 388 26 STP196 SPL50 423 26 
STP180 STP179 388 26 STP196 OPEN 423 26 
STP180 SPL42 390 26 STP196 SPL51 424 26 


STP181 5ТР182 391 26 STP197 SPL50 425 26 
STP181 SPL47 392 26 STP197 ОРЕН 425 26 


DIN те wwe eM Vi м; μι τὶ τῶν cu 


STP182 Pl-224 391 26 STP197 SPL51 426 26 
STP182 STP181 391 26 STP198 SPL50 427 26 
STP182 5-5 393 26 STP198 OPEN 427 26 
STP183 STP184 394 26 STP198 SPL51 428 26 
STP183 SPL47 395 26 STP199 SPL50 429 26 
STP184 Р1-726 394 26 STP199 OPEN 49 26 
STP184 STP183 394 26 STP199 SPL51 430 26 
STP184 SPL42 396 26 STP200 SPL50 431 26 
STP185 STP186 397 26 STP200 OPEN 431 26 
STP185 SPL47 398 26 STP200 SPL51 432 26 
STP186 Р1-726 397 26 STP201 SPL50 433 26 
STP186 STP185 397 26 STP201 OPEN 433 26 
STP186 SPL43 399 26 STP201 SPL51 434 26 
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3-31. MY CR TEST ADAPTER (cont) 3-31 
WIRE WIRE WIRE WIRE 


FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 


STP202 SPL50 435 26 STP217 SPL55 469 26 
STP202 OPEN 435 26 STP218 SPL54 470 26 
STP202 SPL51 436 26 STP218 OPEN 470 26 
STP203 STP204 437 26 STP218 SPL55 471 26 
STP203 5Р150 438 26 STP219 SPL54 472 26 
STP204 STP203 437 26 STP219 OPEN 472 26 
STP204 2-106 439 26 STP219 SPL55 473 26 
STP205 SPL52 442 26 STP220 SPL54 474 26 
STP205 OPEN 442 26 STP220 OPEN 474 26 
STP205 SPL53 443 26 STP220 SPL55 475 26 
STP206 SPL52 444 26 STP221 SPL56 478 26 
STP206 OPEN 444 26 STP221 OPEN 478 26 
STP206 SPL53 445 26 STP221 SPL57 479 26 
STP207 SPL52 446 26 STP222 SPL56 480 26 
STP207 OPEN 446 26 STP222 OPEN 480 26 
STP207 SPL53 447 26 STP222 SPL57 481 26 
STP208 SPL52 448 26 STP223 SPL56 482 26 
STP208 OPEN 448 26 STP223 OPEN 482 26 
STP208 SPL53 449 26 STP223 SPL57 483 26 
STP209 SPL52 450 26 STP224 SPL56 484 26 
STP209 OPEN 450 26 STP224 OPEN 484 26 
STP209 SPL53 451 26 STP224 SPL57 485 26 
STP210 SPL52 452 26 STP225 SPL56 486 26 
STP210 OPEN 452 26 STP225 OPEN 486 26 
STP210 SPL53 453 26 STP225 SPL57 487 26 
STP211 SPL52 454 26 STP226 SPL56 488 26 
STP211 OPEN 454 26 STP226 OPEN 488 26 
STP211 SPL53 455 26 STP226 SPL57 489 26 
STP212 SPL52 456 26 STP227 SPL56 490 26 
STP212 OPEN 456 26 STP227 OPEN 490 26 
STP212 SPL53 457 26 STP227 SPL57 491 26 
STP213 SPL54 460 26 STP228 SPL56 492 26 
STP213 OPEN 460 26 STP228 OPEN 492 26 
STP213 SPL55 461 26 STP228 SPL57 493 26 
STP214 SPL54 462 26 STP229 SPL58 496 26 
STP214 OPEN 462 26 STP229 OPEN 496 26 
STP214 SPL55 463 26 $1Р229 SPL59 497 26 
STP215 SPL54 464 26 STP230 SPL58 498 26 
STP215 OPEN 464 26 STP230 OPEN 498 26 
STP215 SPL55 465 26 STP230 SPL59 499 26 
STP216 SPL54 466 26 STP231 SPL58 500 26 
STP216 OPEN 466 26 STP231 OPEN 500 26 
STP216 SPL55 467 26 STP231 5Р159 501 26 
STP217 SPL54 468 26 STP232 SPL58 502 26 
STP217 OPEN 468 26 STP232 OPEN 502 26 
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3-31. My ОК TEST ADAPTER (cont) 3-31 
WIRE WIRE WIRE WIRE 


FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 


STP232 5Ρὶ 59 503 26 STP247 5ΡΙ 63 537 26 
STP233 SPL58 504 26 STP248 SPL62 538 26 
STP233 OPEN 504 26 STP248 OPEN 538 26 
STP233 SPL59 505 26 STP248 SPL63 539 26 
STP234 SPL58 506 26 STP249 SPL62 540 26 
STP234 OPEN 506 26 STP249 OPEN 540 26 
STP234 SPL59 507 26 STP249  SPL63 541 26 
STP235 SPL58 508 26 STP250 SPL62 542 26 
STP235 OPEN 508 26 STP250 OPEN 542 26 
STP235 SPL59 509 26 STP250 SPL63 543 26 
STP236 SPL58 510 26 STP251 SPL62 544 26 
STP236 OPEN 510 26 STP251 OPEN 544 26 
STP236 SPL59 511 26 STP251  SPL63 545 26 
STP237 5РІ 60 514 26 STP252 $Р 62 546 26 
5ТР237 OPEN 514 26 STP252 OPEN 546 26 
STP237 SPL61 515 26 STP252  SPL63 547 26 
STP238  SPL60 516 26 STP253  SPL64 550 26 
STP238 OPEN 516 26 STP253 OPEN 550 26 
STP238 SPL61 517 26 STP253  SPL65 551 26 
STP239  SPL60 518 26 STP254 SPL64 552 24 
STP239 OPEN 518 26 STP254 OPEN 552 24 
STP239 $Р 61 519 26 STP254 SPL65 553 24 
STP240 SPL60 520 26 STP255 SPL64 554 24 
STP240 OPEN 520 26 STP255 OPEN 554 24 
STP240 SPL61 521 26 STP255 SPL65 555 24 
STP241 SPL60 502 26 STP256 SPL64 556 24 
STP241 OPEN 522 26 STP256 OPEN 556 24 
STP241 SPL61 523 26 STP256 SPL65 557 24 
STP242 SPL60 524 26 STP257 SPL64 558 24 
STP242 OPEN 524 26 STP257 OPEN 558 24 
STP242 SPL61 525 26 STP257 SPL65 559 24 
STP243 SPL60 526 26 STP258 SPL64 560 26 
STP243 OPEN 526 26 STP258 OPEN 560 26 
STP243 SPL61 527 26 STP258 SPL65 561 26 
STP244 5РІ60 528 26 STP259 SPL64 562 26 
STP244 OPEN 528 26 STP259 OPEN 562 26 
STP244 SPL61 529 26 STP259 SPL65 563 26 
STP245 SPL62 532 26 STP260 SPL66 566 26 
STP245 OPEN 532 26 STP260 OPEN 566 26 
STP245 SPL63 533 26 STP260 SPL67 567 26 


STP246 SPL62 534 26 STP261 SPL66 568 26 
STP246 OPEN 534 26 STP261 OPEN 568 26 
STP246  SPL63 535 26 STP261 SPL67 569 26 


STP247 SPL62 536 26 STP262  SPL66 570 26 
STP247 OPEN 536 26 STP262 OPEN 570 26 
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3-31. My ОК TEST ADAPTER (cont) 3-31 
WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 
STP262 SPL67 571 26 STP278 5Р170 606 26 
STP263 SPL66 572 26 STP278 OPEN 606 26 
STP263 OPEN 572 26 STP278 SPL7? 607 26 
STP263 SPL67 573 26 STP279 SPL70 608 26 
STP264 SPL66 574 26 STP279 OPEN 608 26 
STP264 OPEN 574 26 STP279 SPL72 609 26 
STP264 SPL67 575 26 STP280 SPL73 612 26 
STP265 SPL66 576 26 STP280 OPEN 612 26 
STP265 OPEN 576 26 STP280 SPL72 613 26 
STP265  SPL67 577 26 STP281 SPL73 614 26 
STP266  SPL66 578 26 STP281 OPEN 614 26 
STP266 OPEN 578 26 STP281 SPL72 615 26 
STP266 5Р167 579 26 STP282 SPL73 616 26 
STP267  SPL66 580 26 STP282 OPEN 616 26 
STP267 OPEN 580 26 STP282 SPL72 617 26 
STP267 SPL67 581 26 STP283 SPL73 618 26 
STP268  SPL68 584 26 STP283 OPEN 618 26 
STP268 OPEN 584 26 STP283 SPL72 619 26 
STP268  SPL69 585 26 STP284 SPL73 620 26 
STP269  SPL68 586 26 STP284 OPEN 620 26 
STP269 OPEN 586 26 STP284 SPL72 621 26 
STP269  SPL69 587 26 STP285 SPL75 624 26 
STP270 SPL68 588 26 STP285 OPEN 624 26 
STP270 OPEN 588 26 STP285 SPL74 625 26 
STP270 SPL69 589 26 STP286 SPL75 626 26 
STP271 SPL68 590 26 STP286 OPEN 626 26 
STP271 OPEN 590 26 STP286 SPL74 627 26 
STP271 SPL69 591 26 STP287 SPL75 628 26 
STP272 SPL70 594 26 STP287 OPEN 628 26 
STP272 OPEN 594 26 STP287 SPL74 629 26 
STP272 SPL71 595 26 STP288 SPL75 630 26 
STP273 SPL7O 596 26 STP288 OPEN 630 26 
STP273 ОРЕМ 596 26 STP288 SPL74 631 26 
STP273 SPL71 597 26 STP289 SPL75 632 26 
STP274 5Р170 598 26 STP289 OPEN 632 26 
STP274 OPEN 598 26 STP289 SPL74 633 26 
STP274 SPL71 599 26 STP290 SPL75 634 26 
STP275 SPL70 600 26 STP290 OPEN 634 26 
STP275 OPEN 600 26 STP290 SPL74 635 26 
STP275 SPL71 601 26 STP291 SPL75 636 26 
STP276 SPL7O 602 26 STP291 OPEN 637 26 
STP276 OPEN 602 26 STP291 SPL74 638 26 
STP276 SPL71 603 26 STP292 OPEN 638 26 
STP277 SPL7O 604 26 STP292  SPL75 638 26 
STP277 OPEN 604 26 STP292 SPL74 639 26 
STP277 5Р172 605 26 STP293 SPL77 642 26 
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FROM 


STP293 
STP293 
STP294 
STP294 
STP294 
STP295 
STP295 
STP295 
STP296 
STP296 
STP296 
STP297 
STP297 
STP297 
STP298 
STP298 
ST P298 
STP299 
STP299 
STP299 
STP300 
STP300 
STP300 
STP 301 
STP301 
STP302 
STP302 
STP 303 
STP303 
STP304 
STP304 
STP305 
STP305 
STP 306 
STP306 
STP307 
STP307 
STP 308 
STP308 
STP309 
STP309 
STP310 
STP310 
STP311 
STP311 
STP312 


ΜΝ OR TEST ADAPTER (cont) 


TO 


OPEN 
5Р 76 
SPL77 
OPEN 
SPL 76 
SPL77 
OPEN 
SPL76 
SPL77 
OPEN 
SPL 76 
SPL 77 
OPEN 
SPL 76 
SPL77 
OPEN 
SPL 76 
SPL 77 
OPEN 
SPL76 
SPL 77 
OPEN 
SPL76 
5ТР302 
SPL78 
STP301 
SPL79 
STP304 
SPL78 
STP303 
SPL79 
STP 306 
SPL78 
STP 305 
SPL 79 
STP 308 
SPL 78 
STP 307 
SPL79 
STP 310 
SPL78 
STP309 
SPL79 
STP312 
SPL78 
STP311 


WIRE 
ID 


642 
643 
644 
644 
645 
646 
646 
647 
648 
648 
649 
650 
650 
651 
652 
652 
653 
654 
654 
655 
656 
656 
657 
660 
661 
660 
662 
663 
664 
663 
665 
666 
667 
666 
668 
669 
670 
669 
671 
672 
673 
672 
674 
675 
676 
675 


WIRE 
SIZE 


FROM 


STP312 
STP313 
STP313 
STP314 
STP314 
STP 315 
STP315 
STP 316 
STP316 
STP 317 
STP317 
STP318 
STP318 
STP319 
STP319 
STP 320 
STP320 
STP 321 
STP321 
STP 322 
STP322 
STP 323 
STP323 
STP324 
STP324 
STP325 
STP325 
STP326 
STP326 
STP 327 
STP327 
STP328 
STP328 
STP329 
STP329 
STP330 
STP330 
STP331 
STP331 
STP332 
ST P332 
STP 333 
STP333 
STP 334 
STP344 
STP 335 


TO 


SPL79 
STP314 
SPL80 
STP313 
SPL81 
STP316 
SPL80 
STP315 
SPL8l 
STP318 
SPL80 
STP317 
SPL81 
STP 320 
SPL 80 
STP319 
SPL81 
STP 322 
SPL80 
STP321 
SPL81 
STP 324 
SPL80 
STP323 
SPL81 
STP326 
SPL80 
STP 325 
SPL81 
STP 328 
SPL80 
STP 327 
J2-E2 
STP 330 
SPL82 
SPL 329 
SPL83 
STP 332 
SPL82 
STP331 
SPL83 
STP334 
SPL82 
STP 333 
SPL83 
STP 336 


WIRE 
ID 


677 
680 
681 
680 
682 
683 
684 
683 
685 
686 
687 
686 
688 
689 
690 
689 
691 
692 
693 
692 
694 
695 
696 
695 
697 
698 
699 
698 
700 
701 
702 
701 
703 
706 
707 
706 
708 
709 
710 
709 
711 
712 
713 
712 
714 
715 


WIRE 
SIZE 
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3-31. MN OR TEST ADAPTER (cont) 3-31 


WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 


STP335 SPL8? 716 26 STP359 OPEN 759 26 
STP336 STP335 715 26 STP359 SPL85 760 26 
STP336 5Р183 717 26 STP360 OPEN 761 26 
STP337 STP338 718 26 STP360 SPL85 762 26 
STP337 SPL82 719 26 STP361 OPEN 764 26 
STP337 STP337 718 26 STP361 SPL86 765 26 
STP338 SPL83 720 26 STP362 OPEN 766 26 
STP339 STP340 721 26 STP362 SPL86 767 26 
STP339 SPL82 722 26 STP363 OPEN 768 26 
STP340 STP339 721 26 STP363 SPL86 769 26 
STP340 SPL83 723 26 STP364 OPEN 770 26 
STP341 STP342 724 26 STP364 SPL86 771 26 
STP341 SPL82 725 26 STP365 OPEN 779 26 
STP342 SPL83 726 26 STP365 SPL87 780 26 
STP342 STP341 724 26 STP366 STP367 781 26 
STP343 STP344 727 26 STP366 5Р187 782 26 
STP343 SPL82 728 26 STP367 STP366 781 26 
STP344 STP343 727 26 STP367 SPL88 783 26 
STP344 5Р(83 729 26 STP368 STP369 784 26 
STP345 OPEN 732 26 STP368  SPL87 785 26 
STP345 SPL84 733 26 STP369 SPL368 784 26 
STP346 OPEN 734 26 STP369 SPL88 786 26 
STP346 5Р184 735 26 STP370 OPEN 787 26 
STP347 OPEN 736 26 STP370 SPL87 788 26 
STP347 SPL84 737 26 STP371 OPEN 791 26 
STP348 OPEN 738 26 STP371 SPL89 792 26 
STP348 SPL84 739 26 STP372 OPEN 793 26 
STP349 5ТР350 740 26 STP372 SPL89 794 26 


STP349 SPL84 741 26 STP373 4-5 796 COAX 
STP350 STP349 740 26 STP373 32-7 796 COAX 
STP350 31-93 742 26 STP374 J-6 797 COAX 
STP351 STP352 743 26 STP374 28-9 797 COAX 
STP351 SPL84 744 26 STP375 J-7 798 COAX 
STP352 STP351 743 26 STP375 32-9 798 COAX 
STP352 31-93 745 26 STP376 2-8 799 COAX 
STP353 OPEN 747 26 STP376 28-11 799 COAX 
STP353 SPL85 748 26 STP377 J-9 800 COAX 


STP354 OPEN 749 26 STP377 32-1l 800 COAX 
STP354 5Р(85 750 26 STP378 J-10 801 COAX 
STP355 OPEN 751 26 STP378 28-13 801 COAX 
STP355 SPL85 752 26 STP379 40-11 802 COAX 
STP356 OPEN 753 26 STP379 32-13 802 COAX 
STP356 SPL85 754 26 STP380 J-12 803 COAX 
STP357 OPEN 755 26 
STP357 SPL85 756 26 
STP358 OPEN 757 26 
STP358 SPL85 758 26 


3- 354 Change 2 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-31. MYOR TEST ADAPTER (cont) 3-31 
WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 


STP380 28-15 803 COAX STP396 OPEN 836 26 
STP381 SPL91 804 26 STP396  SPL92 837 26 
STP381 OPEN 804 26 STP397 STP398 840 26 
STP381 5Р190 805 26 STP397  SPL94 841 26 
STP382 5Р191 806 26 STP398 STP397 840 26 
STP382 OPEN 806 26 STP398  SPL95 842 26 
STP382 5Р190 807 26 STP399 STP400 843 26 
STP383 5Р(91 808 26 STP399 SPL94 844 26 
STP383 OPEN 808 26 STP400 STP399 843 26 
STP383 5Р190 809 26 STP400 SPL95 845 26 
STP384 SPL91 810 26 STP401 STP402 846 26 
STP384 OPEN 810 26 STP401 5Р194 847 26 
STP384 5Р190 811 26 STP402 STP401 846 26 
STP385 SPL91 812 26 STP402  SPL95 848 26 
STP385 OPEN 812 26 STP403 STP404 849 26 
STP385  SPL90 813 26 STP403  SPL94 850 26 
STP386  SPL91 814 26 STP404  SPL95 851 26 
STP386 OPEN 814 26 STP404 STP403 849 26 
STP386 5Р190 815 26 STP405 STP406 852 26 
STP387 SPL91 816 26 STP405  SPL94 853 26 
STP387 OPEN 816 26 STP406 STP405 852 26 
STP387  SPL90 817 26 STP406  SPL95 854 26 
STP388 SPL91 818 26 STP407 STP408 855 26 
STP388 OPEN 818 26 STP407 5Р194 856 26 
STP388 5Р190 819 26 STP408 STP407 855 26 
STP389  SPL93 822 26 STP408  SPL95 857 26 
STP389 OPEN 822 26 STP409 STP410 858 26 
STP389 SPL92 823 26 STP409 5Р194 859 26 
STP390 SPL93 824 26 STP410 STP409 858 26 
STP390 OPEN 824 26 STP410 SPL95 860 26 
STP390 5Р192 825 26 STP411 STP412 861 26 
STP391  SPL93 826 26 5ТР411 SPL94 862 26 
STP391 OPEN 826 26 STP412 STP411 861 26 
STP391 SPL92 827 26 STP412 5Р195 863 26 
STP392 SPL93 828 26 STP413 STP414 866 26 
STP392 OPEN 828 26 STP413  SPL96 867 26 
STP392 SPL92 829 26 STP414 5ТР413 866 26 
5ТР393 5Р193 830 26 STP414 5Р197 868 26 
STP393 OPEN 830 26 STP415 STP416 869 26 
STP393 SPL92 831 26 STP415  SPL96 870 26 
STP394 SPL93 832 26 STP416 51Р415 869 26 
STP394 OPEN 832 26 STP416 5ρι 97 871 26 
STP394 SPL92 833 26 STP417 STP418 872 26 
STP395  SPL93 834 26 STP417 SPL96 873 26 
STP395 OPEN 834 26 STP418 STP417 872 26 
STP395 SPL92 835 26 STP418  SPL97 8/4 26 


STP396 SPL93 836 26 
Change 13 3- 355 
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3-31. МУ OR TEST ADAPTER (cont) 3-31 
WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 


STP419 STP420 875 26 STP440 STP441 912 26 
STP419 SPL96 876 26 STP440 SPL100 913 26 
STP420 STP419 875 26 STP441 26-5 914 26 
STP420 SPL97 877 26 STP441 STP440 914 26 
STP421 STP422 878 26 STP442 OPEN 915 26 
STP421  SPL96 879 26 STP442 SPL100 916 26 
STP422 STP421 878 26 STP443 OPEN 917 26 
STP422  SPL97 880 26 STP443 SPL100 918 26 
STP423 STP424 881 26 STP444 STP445 919 26 
STP423 5Р196 882 26 STP444 SPL100 920 26 
STP424 STP423 881 26 STP445 26-5 921 26 
STP424  SPL97 883 26 STP445 STP444 919 26 
STP425 STP426 884 26 STP446 SPL101 923 26 
STP425  SPL96 885 26 STP446 OPEN 923 26 
STP426 STP425 884 26 STP446 SPL102 924 26 
STP426 SPL97 886 26 STP447 SPL101 925 26 
STP427 STP428 887 26 STP447 OPEN 925 26 
STP427  SPL96 888 26 STP447 SPL102 926 26 
STP428 STP427 887 26 STP448 SPL101 927 26 
STP428  SPL97 889 26 STP448 OPEN 927 26 
STP429 STP430 892 26 STP448 SPL102 928 26 
STP429  SPL98 893 26 STP449 SPL101 929 26 
STP430 STP429 892 26 STP449 OPEN 929 26 
STP430 5Р199 894 26 STP449 SPL102 930 26 
STP431 STP432 895 26 STP450 SPL101 931 26 
STP431  SPL98 896 26 STP450 OPEN 931 26 
STP432 STP431 895 26 STP450 SPL102 932 26 
STP432  SPL99 897 26 STP451 SPL103 935 26 
STP433 STP434 898 26 STP451 OPEN 935 26 
STP433 5Р198 899 26 STP451 SPL104 936 26 
STP434 STP433 899 26 STP452 SPL103 937 26 
STP434 STP433 900 26 STP452 OPEN 937 26 
STP434  SPL99 900 26 STP452 SPL104 938 26 
STP435 STP436 901 26 STP453 SPL103 939 26 
STP435 5ТР4 901 26 STP453 OPEN 939 26 
STP435  SPL98 902 26 STP453 SPL104 940 26 
STP436  SPL99 903 26 STP454 $SPL103 941 26 
STP436 STP435 901 26 STP454 OPEN 941 26 
STP437 SPL101 906 26 STP454 SPL104 942 26 
STP437 OPEN 906 26 STP455 SPL103 943 26 
STP437 5Р1100 907 26 STP455 OPEN 943 26 
5ТР438 SPL101 908 26 STP455 SPL104 944 26 
STP438 OPEN 908 26 STP456 SPL103 945 26 
STP438 SPL100 909 26 STP456 OPEN 945 26 
STP439 SPL101 910 26 STP456 SPL104 946 26 
STP439 OPEN 910 26 STP457 5Р1103 947 26 
STP439 SPL100 911 26 STP457 OPEN 947 26 
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3-31. М OR TEST ADAPTER (cont) 3-31 
q _ AAA 
WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 
ци 


STP457 SPL104 948 26 STP476 SPL107 981 26 
STP458 SPL103 949 26 STP476 OPEN 981 26 
STP458 OPEN 949 26 STP476 SPL108 982 26 
STP458 SPL104 950 26 STP477 SPL107 983 26 
STP459 SPL106 955 26 STP477 OPEN 983 26 
STP459 23-8 953 26 STP477 SPL108 984 26 
STP459 STP460 953 26 STP478 SPL107 985 26 
STP460 STP459 953 26 STP478 OPEN 985 26 
STP460 SPL105 954 26 STP478 SPL108 986 26 
STP461 22-9 956 26 STP479 SPL107 986 26 
STP461 STP462 956 26 STP479 OPEN 987 26 
STP461 SPL106 958 26 STP479 SPL108 988 26 
STP462 STP461 956 26 STP480 SPL107 989 26 
STP462 SPL105 957 26 STP480 OPEN 989 26 
STP463 SPL106 961 26 STP480 SPL108 990 26 
STP463 23-10 959 26 STP481 SPL107 991 26 
STP463 STP464 959 26 STP481 OPEN 991 26 
STP464 STP463 959 26 STP481 SPL108 992 26 
STP464 SPL105 960 26 STP482 SPL107 993 26 
STP465 22-11 962 26 STP482 OPEN 993 26 
STP465 SPL106 964 26 STP482 SPL108 994 26 


STP465 STP466 962 26 STP483 OPEN 1303 26 
STP466 STP465 962 26 STP483 SPL109 1304 26 
STP466 SPL105 963 26 STP484 OPEN 1305 26 
STP467 23-14 965 26 STP484 SPL109 1306 26 
STP467 SPL106 967 26 STP485 OPEN 1307 26 


STP467 STP468 965 26 STP485 SPL109 1308 26 
STP468 STP467 965 26 STP486 OPEN 1309 26 
STP468 SPL105 966 26 STP486 SPL109 1310 26 
STP469 SPL106 970 26 STP487 OPEN 1311 26 
STP469 22-15 968 26 STP487 SPL109 1312 26 
STP469 STP470 968 26 STP488 OPEN 1313 26 
STP470 STP469 968 26 STP488 SPL109 1314 26 
STP470 SPL105 969 26 STP489 OPEN 1316 26 
STP471 SPL106 973 26 STP489 SPL110 1317 26 
STP471 23-16 971 26 STP490 OPEN 1318 26 
STP471 STP472 972 26 STP490 SPL110 1318 26 
STP472 STP471 971 26 STP491 OPEN 1320 26 
STP472 SPL105 972 26 STP491 SPL110 1321 26 
STP473 SPL106 976 26 STP492 OPEN 1322 26 
STP473 22-17 974 26 STP492 SPL110 1323 26 


STP473 STP474 974 26 STP493 OPEN 1324 26 
STP474 STP473 974 26 STP493 SPL110 1325 26 
STP474 SPL105 975 26 STP494 OPEN 1326 26 
STP475 SPL107 979 26 STP494 SPL110 1327 26 


STP475 OPEN 979 26 STP495 OPEN 1329 26 
STP475 SPL108 980 26 STP495 P1-S22 1329 26 
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3-31. МУСК TEST ADAPTER (cont) 3-31 


——————— n end 


WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 


a —-—— 


STP495 SPL111 1330 26 STP511 Р1-Р16 1363 26 
STP496 OPEN 1331 26 STP511 SPL113 1364 26 
STP496 Р1-524 1331 26 STP512 OPEN 1365 26 
STP496 SPL111 1332 26 STP512 Р1-Р18 1365 26 
STP497 OPEN 1333 26 STP512 SPL113 1366 26 
STP497 Р1-526 1333 26 STP513 OPEN 1367 26 
STP497 SPL111 1334 26 STP513 Р1-Р21 1367 26 
STP498 OPEN 1335 26 STP513 SPL113 1368 26 
STP498 P1-R14 1335 26 STP514 OPEN 1369 26 
STP498 SPL111 1336 26 STP514 P1-P23 1369 26 
STP499 OPEN 1337 26 STP514 SPL113 1370 26 
STP499 P1-R16 1337 26 STP515 OPEN 1371 26 
STP499 SPL111 1338 26 STP515 P1-P25 1371 26 
STP500 OPEN 1339 26 STP515 SPL113 1372 26 
STP500 P1-R18 1339 26 STP516 OPEN 1373 26 
STP500 SPL111 1340 26 STP516 Р1-М15 1373 26 
STP501 OPEN 1341 26 STP516 SPL113 1374 26 
STP501 P1-R21 1341 26 STP517 ОРЕМ 1375 26 
STP501 SPL111 1342 26 STP517 Р1-М17 1375 26 
STP502 OPEN 1343 26 STP517 SPL113 1375 26 
STP502 P1-R23 1343 26 STP518 OPEN 1378 26 
STP502 SPL111 1344 26 STP518 Р1-М19 1378 26 
STP503 OPEN 1346 26 STP518 SPL114 1379 26 
STP503 P1-R25 1346 26 STP519 OPEN 1380 26 
STP503 SPL112 1347 26 STP519 Р1-М22 1380 26 
5ТР504 ОРЕМ 1348 26 5ТР519 SPL114 1381 26 
STP504 Р1-015 1348 26 STP520 ОРЕМ 1382 26 
STP504 5Р1112 1349 26 STP520 Р1-М24 1382 26 
STP505 OPEN 1350 26 STP520 SPL114 1383 26 
STP505 Р1-017 1350 26 STP521 OPEN 1384 26 
STP505 SPL112 1351 26 STP521 Р1-М26 1384 26 
STP506 OPEN 1352 26 STP521 SPL114 1385 26 
STP506 P1-Q19 1352 26 STP522 OPEN 1386 26 
STP506 SPL112 1353 26 STP522 Р1-М14 1386 26 
STP507 OPEN 1354 26 STP522 SPL114 1387 26 
STP507 Р1-022 1354 26 STP523 OPEN 1388 26 
STP507 SPL112 1355 26 STP523 Р1-М16 1388 26 
STP508 OPEN 1356 26 STP523 SPL114 1389 26 
STP508 Р1-024 1356 26 STP524 OPEN 1390 26 
STP508 SPL112 1357 26 STP524 Р1-М18 1390 26 
STP509 OPEN 1358 26 STP524 SPL114 1391 26 
STP509 Р1-026 1358 26 STP525 OPEN 1392 26 
STP509 SPL112 1359 26 STP525 Р1-122 1392 26 
STP510 OPEN 1361 26 STP525 SPL115 1393 26 
STP510 Р1-Р14 1361 26 STP526 OPEN 1394 26 
STP510 5Р1113 1362 26 STP526 Р1-124 1394 26 
STP511 OPEN 1363 26 STP526 SPL115 1395 26 

STP527 OPEN 1396 26 


3- 358 Change 2 


3-31. МА ОК TEST ADAPTER (cont) 


FROM 


STP527 
STP527 
STP528 
STP528 
STP528 
STP529 
STP529 
STP529 
STP530 
STP530 
STP530 
STP531 
STP531 
STP531 
5ТР532 
5ТР532 
STP532 
STP533 
STP533 
STP533 
STP534 
STP534 
STP534 
STP535 
STP535 
STP535 
ST P536 
STP536 
STP536 
STP537 
STP537 
STP537 
STP538 
STP538 
STP538 
STP539 
STP539 
STP539 
STP540 
STP540 
STP540 
STP541 
STP541 
STP541 
STP542 
STP542 
STP542 


TO 


P1-L26 
SPL115 
OPEN 
P1-K14 
SPL115 
OPEN 
P1-K16 
SPL115 
OPEN 
P1-K18 
SPL115 
OPEN 
P1-K21 
SPL115 
OPEN 
P1-K23 
SPL 116 
OPEN 
P1-K25 
SPL116 
OPEN 
P1-J15 
SPL116 
OPEN 
P1-J17 
SPL116 
OPEN 
P1-J19 
SPL116 
OPEN 
P1-J22 
SPL116 
OPEN 
P1-J24 
SPL117 
OPEN 
P1-J26 
SPL117 
OPEN 
Р1-Н14 
SPL117 
OPEN 
P1-H16 
SPL117 
OPEN 
P1-H18 
SPL117 


ID 


1396 
1397 
1398 
1398 
1399 
1400 
1400 
1401 
1402 
1402 
1403 
1404 
1404 
1405 
1407 
1407 
1408 
1409 
1409 
1410 
1411 
1411 
1412 
1413 
1413 
1414 
1415 
1415 
1416 
1417 
1417 
1418 
1420 
1420 
1421 
1422 
1422 
1423 
1424 
1424 
1425 
1426 
1426 
1427 
1428 
1428 
1431 


WIRE WIRE 
SIZE 


FROM 


STP543 
STP543 
STP543 
STP543 
STP544 
STP544 
STP544 
STP545 
STP545 
STP545 
STP546 
STP546 
STP546 
STP547 
STP547 
STP547 
STP548 
STP548 
STP548 
STP549 
STP549 
STP549 
STP550 
STP550 
STP550 
STP551 
STP551 
STP551 
STP552 
ST P552 
STP552 
STP553 
STP553 
STP553 
STP554 
STP554 
STP554 
STP554 
STP555 
STP555 
STP555 
STP556 
STP556 
STP556 
STP557 
STP557 
STP557 


TO 


OPEN 
OPEN 
P1-H21 
SPL117 
OPEN 
Pl-H23 
SPL117 
OPEN 
P1-H25 
SPL118 
OPEN 
P1-G15 
SPL118 
OPEN 
Р1-617 
SPL118 
OPEN 
P1-G19 
sPL118 
OPEN 
P1-G22 
SPL118 
OPEN 
P1-G24 
SPL118 
OPEN 
P1-G26 
SPL118 
OPEN 
Pl-El4 
SPL118 
OPEN 
P1-E16 
SPL119 
OPEN 
Pl-E18 
SPL119 
SPL119 
OPEN 
P1-E21 
SPL119 
OPEN 
Pl-E23 
SPL119 
OPEN 
Р1-Е25 
SPL119 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-31 


WIRE WIRE 
ID SIZE 


1430 26 
1535 26 
1430 26 
1429 26 
1432 26 
1432 26 
1433 26 
1434 26 
1434 26 
1435 26 
1436 26 
1436 26 
1437 26 
1438 26 
1438 26 
1439 26 
1440 26 
1440 26 
1441 26 
1442 26 
1442 26 
1443 26 
1444 26 
1444 26 
1445 26 
1446 26 
1446 26 
1447 26 
1448 26 
1448 26 
1449 26 
1452 26 
1451 26 
1452 26 
1453 26 
1453 26 
1454 26 
1464 26 
1455 26 
1455 26 
1456 26 
1457 26 
1457 26 
1458 26 
1459 26 
1459 26 
1460 26 


Change 2 3- 359 
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3-31. MN OR TEST ADAPTER (cont) 3-31 


WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE FROM TO 10 SIZE 


STP558 OPEN 1461 26 STP574 OPEN 1494 26 
STP558 P1-D15 1461 26 STP574 Р1-С23 1494 26 
STP558 SPL118 1462 26 STP574 SPL121 1495 26 
STP559 OPEN 1463 26 STP575 OPEN 1496 26 
STP559 P1-D17 1463 26 STP575 P1-C25 1496 26 
STP560 OPEN 1465 26 STP575 SPL121 1497 26 
STP560 P1-D19 1465 26 STP576 OPEN 1498 26 
STP560 SPL119 1466 26 STP576 Р1-В15 1498 26 
STP561 OPEN 1467 26 STP576 SPL121 1499 26 
STP561 P1-D22 1467 26 STP577 OPEN 1501 26 
STP561 SPL119 1468 26 STP577 Р1-817 1501 26 
STP562 OPEN 1469 26 STP577 SPL122 1502 26 
STP562 P1-M21 1469 26 STP578 OPEN 1503 26 
STP562 SPL120 1470 26 STP578 P1-B19 1503 26 
STP563 OPEN 1471 26 STP578 SPL122 1504 26 
STP563 Р1-М23 1471 26 STP579 OPEN 1505 26 
STP563 SPL120 1472 26 STP579 P1-B22 1505 26 
STP564 OPEN 1473 26 STP579 SPL122 1506 26 
STP564 Р1-М25 1473 26 STP580 OPEN 1507 26 
STP564 SPL120 1474 26 STP580 P1-B24 1507 26 
STP565 OPEN 1475 26 STP580 SPL122 1508 26 
STP565 Р1-115 1475 26 STP581 OPEN 1509 26 
STP565 SPL120 1476 26 STP581 P1-B26 1509 26 
STP566 OPEN 1477 26 STP581 SPL122 1510 26 
5ТР566 Р1-117 1477 26 STP582 OPEN 1511 26 
STP566 SPL120 1478 26 STP582 Р1-А14 1511 26 
STP567 OPEN 1479 26 STP582 SPL122 1512 26 
STP567 Pl-L19 1479 26 STP583 OPEN 1513 26 
STP567 52.120 1480 26 STP583 Р1-А16 1513 26 
STP568 OPEN 1481 26 STP583 SPL122 1514 26 
STP568 P1-D24 1481 26 STP584 OPEN 1515 26 
STP568 SPL121 1482 26 STP584 Р1-519 1515 26 
STP569 OPEN 1483 26 STP584 SPL122 1516 26 
STP569 P1-D26 1483 26 STP585 OPEN 1518 26 
STP569 SPL121 1484 26 STP585 SPL123 1519 26 
STP570 OPEN 1485 26 STP586 OPEN 1520 26 
STP570 P1-C14 1485 26 STP586 SPL123 1521 26 
STP570 SPL121 1486 26 STP587 OPEN 1522 26 
STP571 OPEN 1487 26 STP587 SPL123 1523 26 
STP571 Р1-С16 1487 26 STP588 OPEN 1524 26 
STP571 SPL121 1488 26 STP588 SPL123 1525 26 
STP572 OPEN 1489 26 STP589 OPEN 1526 26 
STP572 P1-C18 1489 26 STP589 SPL123 1527 26 
STP572 SPL121 1490 26 STP590 OPEN 1528 26 
STP573 OPEN 1491 26 STP590 SPL123 1529 26 
STP573 Р1-С21 1491 26 STP591 OPEN 1530 26 
STP573 SPL121 1492 26 STP591 SPL123 1531 26 
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3-31. MN CR TEST ADAPTER (cont) 3-31 
WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM ΤῸ ID SIZE FROM TO ID SIZE 
STP592 OPEN 1532 26 STP616 OPEN 1584 26 
STP592 5Р1123 1533 26 STP616 SPL127 1585 26 
STP593 SPL124 1536 26 STP617 OPEN 1586 26 
STP594 OPEN 1537 26 STP617 SPL127 1587 26 
STP594 SPL124 1538 26 STP6i8 OPEN 1589 26 
STP595 OPEN 1539 26 STP618 SPL128 1590 26 
STP595 SPL124 1540 26 STP619 OPEN 1591 26 
STP596 OPEN 1541 26 STP619 5Р1128 1592 26 
STP596 SPL124 1542 26 STP620 OPEN 1593 26 
STP597 OPEN 1543 26 STP620 SPL128 1594 26 
STP597 SPL124 1544 26 STP621 OPEN 1595 26 
STP598 OPEN 1545 26 STP621 SPL128 1596 26 
STP598 SPL124 1546 26 STP622 OPEN 1597 26 
STP599 OPEN 1547 26 STP622 SPL128 1598 26 
STP599 SPL124 1548 26 STP623 OPEN 1599 26 
STP600 OPEN 1550 26 STP623 SPL128 1600 26 
STP600 SPL125 1551 26 STP624 OPEN 1602 26 
STP601 OPEN 1552 26 STP624 SPL129 1603 26 
STP601 SPL125 1553 26 STP625 OPEN 1604 26 
STP602 OPEN 1554 26 STP625 SPL129 1605 26 
STP602 SPL125 1555 26 STP626 OPEN 1606 26 
STP603 OPEN 1556 26 STP626 SPL129 1607 26 
STP603 SPL125 1557 26 STP627 OPEN 1608 26 
STP604 OPEN 1558 26 STP627 5Р1129 1609 26 
STP604 SPL125 1559 26 STP628 OPEN 1610 26 
STP605 OPEN 1560 26 STP628 5Р1129 1611 26 
STP605 SPL125 1561 26 STP629 OPEN 1612 26 
STP606 OPEN 1563 26 STP629 SPL129 1613 26 
STP606 SPL126 1564 26 STP630 OPEN 1614 26 
STP607 OPEN 1565 26 STP630 SPL129 1615 26 
STP607 SPL126 1566 26 STP631 OPEN 1617 26 
STP608 OPEN 1567 26 STP631 SPL130 1618 26 
STP608 SPL126 1568 26 STP632 OPEN 1619 26 
STP609 OPEN 1569 26 STP632 5Р1130 1620 26 
STP609 SPL126 1570 26 STP633 OPEN 1621 26 
STP610 OPEN 1571 26 STP633 59.130 1622 26 
STP610 SPL126 1572 26 STP634 OPEN 1623 26 
STP611 OPEN 1573 26 STP634 SPL130 1624 26 
STP611 5Р1126 1574 26 STP635 OPEN 1625 26 
STP612 ОРЕМ 1576 26 STP635 5Р1130 1626 26 
STP612 5Р1127 1577 26 STP636 OPEN 1627 26 
STP613 OPEN 1578 26 STP636 SPL130 1628 26 
STP613 SPL124 1579 26 STP637 OPEN 1629 26 
STP614 OPEN 1580 26 STP637 SPL130 1630 26 
STP614 SPL127 1581 26 STP638 OPEN 1632 26 
STP615 OPEN 1582 26 STP638 SPL131 1633 26 
STP615 5Р1127 1583 26 STP639 OPEN 1634 26 
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3-31. MN ОК TEST ADAPTER (cont) 


WIRE WIRE WIRE WIRE 


FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 
STP639 SPL131 1635 26 STP663 OPEN 1685 26 
STP640 OPEN 1636 26 STP663 SPL134 1686 26 
STP640 SPL131 1637 26 STP664 OPEN 1687 26 
STP641 OPEN 1638 26 STP664 SPL135 1688 26 
STP641 SPL131 1639 26 STP665 OPEN 1689 26 
STP642 OPEN 1640 26 STP665 SPL135 1690 26 
STP642 SPL131 1641 26 STP666 OPEN 1691 26 
STP643 OPEN 1642 26 STP666 5Р1135 1692 26 
STP643 5Р1131 1643 26 STP667 OPEN 1693 26 
STP644 OPEN 1645 26 STP667 SPL135 1694 26 
STP644 SPL132 1646 26 STP668 OPEN 1695 26 
STP645 OPEN 1647 26 STP668 SPL135 1696 26 
STP645 SPL132 1648 26 STP669 OPEN 1697 26 
STP646 OPEN 1649 26 STP669 SPL135 1698 26 
STP646 SPL132 1650 26 STP670 OPEN 1700 26 
STP647 OPEN 1651 26 STP670 SPL136 1701 26 
STP647 SPL132 1652 26 STP671 OPEN 1702 26 
STP648 OPEN 1653 26 STP671 5Р1136 1703 26 
STP648 SPL132 1654 26 STP672 OPEN 1704 26 
STP649 OPEN 1655 26 STP672 SPL136 1705 26 
STP649 SPL132 1656 26 STP673 OPEN 1706 26 
STP650 OPEN 1657 26 STP673 SPL136 1707 26 
STP650 SPL132 1658 26 STP674 OPEN 1708 26 
STP651 OPEN 1660 26 STP674 SPL136 1709 26 
STP651 SPL133 1661 26 STP675 OPEN 1710 26 
STP652 OPEN 1662 26 STP675 SPL136 1711 26 
STP652 SPL133 1663 26 STP676 OPEN 1713 26 
STP653 OPEN 1664 26 STP676 SPL137 1714 26 
STP653 SPL133 1665 26 STP677 OPEN 1715 26 
STP654 OPEN 1666 26 STP677 SPL137 1716 26 
STP654 SPL133 1667 26 STP678 OPEN 1717 26 
STP655 OPEN 1668 26 STP678 SPL137 1718 26 
STP655 SPL133 1669 26 STP679 OPEN 1719 26 
STP656 OPEN 1670 26 STP679 SPL137 1720 26 
STP656 SPL133 1671 26 STP680 OPEN 1721 26 
STP657 OPEN 1672 26 STP680 SPL137 1722 26 
STP657 SPL133 1673 26 STP681 OPEN 1723 26 
STP658 OPEN 1675 26 STP681 SPL137 1724 26 
STP658 SPL134 1676 26 STP682 OPEN 1725 26 
STP659 OPEN 1677 26 STP682 5Р1137 1726 26 
STP659 SPL134 1678 26 STP683 OPEN 1727 26 
STP660 OPEN 1679 26 STP683 SPL137 1728 26 
STP660 SPL134 1680 26 STP684 OPEN 1730 26 
STP661 OPEN 1681 26 STP684 SPL138 1731 26 
STP661 SPL134 1682 26 STP685 OPEN 1732 26 
STP662 OPEN 1683 26 STP685 SPL138 1733 26 
STP662 SPL134 1684 26 STP686 OPEN 1734 26 
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3-31 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-31. МУ ОК TEST ADAPTER (cont) 3-31 


WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM TO 10 SIZE FROM TO ID SIZE 


STP686 SPL138 1735 26 STtrıD OPEN 1786 26 
STP687 OPEN 1736 26 STP710 SPL141 1787 26 
STP687 SPL138 1737 26 STP711 OPEN 1789 26 
STP688 OPEN 1738 26 STP711 SPL142 1790 26 
STP688 SPL138 1739 26 STP712 OPEN 1791 26 
STP689 OPEN 1740 26 STP712 5Р1142 1792 26 
STP689 SPL138 1741 26 STP713 OPEN 1793 26 
STP690 OPEN 1742 26 STP713 SPL142 1794 26 
STP690 SPL138 1743 26 STP714 OPEN 1795 26 
STP691 OPEN 1745 26 STP714 SPL142 1796 26 
STP691 SPL139 1746 26 STP715 OPEN 1797 26 
STP692 OPEN 1747 26 STP715 SPL142 1798 26 
STP692 SPL139 1748 26 STP716 OPEN 1799 26 
STP693 OPEN 1749 26 STP716 SPL142 1800 26 
STP693 SPL139 1750 26 STP717 OPEN 1801 26 
STP694 OPEN 1751 26 STP717 SPL142 1802 26 
STP694 SPL139 1752 26 STP718 OPEN 1804 26 
STP695 OPEN 1753 26 STP718 SPL143 1805 26 
STP695 SPL139 1754 26 STP719 OPEN 1806 26 
STP696 OPEN 1755 26 STP719 SPL143 1807 26 
STP696 SPL139 1756 26 STP720 OPEN 1808 26 
STP697 OPEN 1758 26 STP720 SPL143 1809 26 
STP697 SPL140 1759 26 STP721 OPEN 1810 26 
STP698 OPEN 1760 26 STP721 SPL143 1811 26 
STP698 SPL140 1761 26 STP722 OPEN 1812 26 
STP699 OPEN 1762 26 STP722 SPL143 1813 26 
STP699 SPL140 1763 26 STP723 OPEN 1815 26 
STP700 OPEN 1764 26 STP723 SPL144 1816 26 
STP700 SPL140 1765 26 STP724 OPEN 1817 26 
STP701 OPEN 1766 26 STP724 SPL144 1818 26 
STP701 SPL140 1767 26 STP725 OPEN 1819 26 
STP702 OPEN 1768 26 STP725 SPL144 1820 26 
STP702 SPL140 1769 26 STP726 OPEN 1821 26 
STP703 OPEN 1770 26 STP726 SPL144 1822 26 
STP703 SPL140 1771 26 STP727 OPEN 1823 26 
STP704 OPEN 1774 26 STP727 SPL144 1824 26 
STP704 SPL141 1775 26 STP728 OPEN 1825 26 
STP705 OPEN 1776 26 STP728 SPL144 1826 26 
STP705 SPL141 1777 26 STP729 OPEN 1827 26 
STP706 OPEN 1778 26 STP729 SPL144 1828 26 
STP706 SPL141 1779 26 STP730 OPEN 1829 26 
STP707 OPEN 1780 26 STP730 SPL144 1830 26 
STP707 SPL141 1781 26 STP731 OPEN 1832 26 
STP708 OPEN 1782 26 STP731 SPL145 1833 26 
STP708 SPL141 1783 26 STP732 OPEN 1834 26 
STP709 OPEN 1784 26 STP732 SPL145 1835 26 
STP709 SPL141 1785 26 STP733 OPEN 1836 26 


3- 363 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-31. ΜΑ ОК TEST ADAPTER (cont) 3-31 


WIRE WIRE WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 


STP733 5Р1145 1837 26 STP757 OPEN 1888 26 1-108 1-107 1189 26 
STP734 OPEN 1838 26 STP757 SPL149 1889 26 1-108 1-109 1188 26 
STP734 SPL145 1839 26 STP758 OPEN 1890 26 1-109 1-108 1188 26 
STP735 OPEN 1840 26 STP758 SPL149 1891 26 1-109 1-110 1187 26 
STP735 SPL145 1841 26 STP759 OPEN 1892 26 
STP736 OPEN 1842 26 STP759 SPL149 1893 26 
STP736 SPL145 1843 26 STP760 OPEN 1894 26 
STP737 OPEN 1844 26 STP760 SPL149 1895 26 
STP737 SPL145 1845 26 STP761 OPEN 1896 26 
STP738 OPEN 1847 26 STP761 SPL149 1897 26 
STP738 SPL146 1848 26 STP762 OPEN 1898 26 
STP739 OPEN 1849 26 STP762 SPL149 1899 26 
STP739 5Р1146 1850 26 STP763 OPEN 1900 26 
STP740 OPEN 1851 26 STP763 SPL149 1901 26 
STP740 SPL146 1852 26 STP764 OPEN 773 26 
STP741 OPEN 1853 26 STP764 SPL87 774 26 
STP741 SPL146 1854 26 STP765 OPEN 775 26 
STP742 OPEN 1855 26 STP765 SPL87 776 26 
STP742 SPL146 1856 26 SWl-3  J4-L4 1249 26 
STP743 OPEN 1857 26 SW1-4 024-583 1250 26 
STP743 SPL146 1858 26 SW2-COM J4-L3 1247 26 
STP744 OPEN 1859 26 SW2-NO J4-L4 1248 26 
STP744 SPL146 1860 26 SW3-3  SW4-NO 1258 26 
STP745 OPEN 1862 26 SW3-4 9-6 1263 26 
STP745 SPL147 1863 26 SW4-COM 8-7 1256 26 
STP746 OPEN 1864 26 SW4-NO J4-X4 1257 26 
STP746 SPL147 1865 26 SW4-NO SW3-3 1258 26 


STP747 OPEN 1866 26 1-1 2-1 1010 26 
STP747 SPL147 1867 26 1-2 1-3 1019 26 
STP748 OPEN 1868 26 1-2 2-2 1018 26 
STP748 SPL147 1869 26 1-3 1-2 1019 26 
STP749 OPEN 1871 26 1-3 2-3 1020 26 
STP749 5Ρ| 148 1872 26 1-4 1-5 1029 26 
STP750 OPEN 1873 26 1-4 2-4 1028 26 
STP750 SPL148 1874 26 1-5 1-4 1029 26 
STP751 OPEN 1875 26 1-5 1-106 997 26 
STP751 SPL148 1876 26 1-5 2-5 1030 26 
STP752 OPEN 1877 26 1-97 J2-G1 437 26 
STP752 SPL148 1878 26 1-97 1-107 1295 26 
STP753 OPEN 1879 26 1-103 РІ-Ү17 340 26 
STP753 SPL148 1880 26 1-106 1-5 997 26 


STP754 OPEN 1881 26 1-106 2-106 1129 26 
STP754 SPL148 1882 26 1-106 1-107 1190 26 
STP755 OPEN 1883 26 1-106 22-25 1000 26 
5ТР755 SPL148 1884 26 1-107 1-97 1295 26 
STP756 OPEN 1885 26 1-107 1-106 1190 26 
STP756 SPL148 1886 26 1-107 1-108 1189 26 


3- 364 Change 2 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-31. МА OR TEST ADAPTER (cont) 3-31 
WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 
1-110 1-109 1187 26 3-109 3-108 1178 26 
1-110 2-110 1186 26 3-109 3-10 1177 26 
2-1 1-1 1010 26 3-110 3-109 1177 26 
2-1 3-1 1011 26 3-110 4-110 1176 26. 
2-2 1-2 1018 26 - 3-1 1012 26 
2-2 3-2 1017 26 - 5-1 1013 26 
2-3 1-3 1020 26 - 3-2 1016 26 
2-3 3-3 1021 26 - 5-2 1015 26 
2-4 1-4 1028 26 - 3-3 1022 26 
2-4 3-4 1027 26 - 5-3 1023 26 
2-5 1-5 1030 26 - 3-4 1026 26 
2-5 3-5 1031 26 - 5-4 1025 26 
2-106 1-106 1129 26 - 3-5 1032 26 
2-106 3-106 1130 26 5-5 1033 26 


2-106 2-107 1182 26 
2-106 3-106 1181 26 
2-106  STP154 342 26 


SPL93 839 26 
Jl-a3 1742 26 
Jl-a5 1747 26 
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2-106  STP204 439 26 -11 P1-Z23 391 26 
2-107 2-106 1182 26 -13 41-71 1670 26 
2-107 2-108 1183 26 -15 Ј1-73 1675 26 
2-108 2-107 1183 26 -17 Jl-Y5 1679 26 
2-108 2-109 1184 26 -19 41-71 1683 26 
2-109 2-108 1184 26 -25 41-41 1738 26 
2-109 2-110 1185 26 -27 28-17 824 26 
2-110 2-109 1185 26 -29 28-19 828 26 
2-110 1-110 1186 26 -31 28-21 832 26 
3-1 2-1 1011 26 -33 28-23 836 26 
3-1 4-1 1012 26 -35 Jl-b2 1753 26 
3-2 4-2 1016 26 -37 Jl-b4 1758 26 
3-2 2-2 1017 26 4-39 Jl-b6 1762 26 
3-3 2-3 1011 26 4-41 Jl-c2 1766 26 
3-3 4-3 1022 26 4-43 J3-R6 981 26 
3-4 4-4 1026 26 4-45 J3-T6 985 26 
3-4 2-4 1027 26 4-47 J3-V5 989 26 
3-5 2-5 1031 26 4-49 J3-V3 993 26 
3-5 4-5 1032 26 4-53 17-94 908 26 
3-67 22-107 998 26 4-55 17-96 923 26 
3-68 23-107 999 26 4-57 17-98 927 26 
3-106 SPL101 933 26 4-59 17-100 931 26 
3-106 2-106 1130 26 4-71 4-106 1009 26 
3-106 4-106 1131 26 4-77 10-77 937 26 
3-106 2-106 1181 26 4-79 10-79 941 26 
3-106 3-107 1180 26 4-81 10-81 945 26 
3-107 3-106 1180 26 4-83 10-83 949 26 
3-107 3-108 1179 26 4-85 Jl-c4 1770 26 
3-108 3-107 1179 26 4-105 4-106 1294 26 
3-108 3-109 1178 26 4-105 5-70 1293 26 


3- 365 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-31. МУ CR TEST ADAPTER (cont) 3-31 


WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE F ROM TO ID SIZE 


4-106 4-105 1294 26 -58 16-99 929 26 
4-106 4-71 1009 26 - 4-105 1293 26 
4-106 3-106 1131 26 - 11-76 935 26 
4-106 5-106 1132 26 - 


11-80 943 26 
4-107 4-106 1172 26 11-82 947 26 
4-107 4-108 1173 26 Jl-c3 1768 26 
4-108 4-107 1173 26 -106 SPL104 952 26 
4-108 4-109 1174 26 5-106 SPL108 996 26 
4-109 4-108 1174 26 5-106 4-106 1132 26 
4-109 4-110 1175 26 5-106 8-106 1133 26 
4-110 4-109 1175 26 5-106 5-107 1170 26 
4-110 3-10 1176 26 5-107 5-106 1170 26 


5 

5-70 

5-76 

5-78 11-78 939 26 
4-106 4-107 1172 26 5-80 

5-82 

5-84 

5-1 


5-1 4-1 1013 26 5-107 5-108 1169 26 
5-1 5-2 1014 26 5-108 5-107 1169 26 
5-2 5-1 1014 26 5-108 5-109 1168 26 
5-2 4-2 1015 26 5-109 5-108 1168 26 
5-3 4-3 1023 26 5-109 5-110 1167 26 
5-3 5-4 1024 26 5-110 5-109 1167 26 
5-4 4-4 1025 26 8-1 8-2 1052 26 
5-4 5-3 1024 26 8-2 8-1 1052 26 
5-5 4-5 1033 26 8-2 8-3 1051 26 
5-5 8-5 1242 26 8-3 8-2 1051 26 
5-5 STP182 393 26 8-3 8-4 1050 26 
5-6 Jl-a2 1740 26 8-4 8-3 1050 26 
5-8 Jl-a4 1745 26 8-4 8-5 1049 26 
5-10 Ј1-аб 1749 26 8-5 8-4 1049 26 
5-12 J1-X6 1668 26 8-5 9-5 1048 26 
5-14 J1-Y2 1672 26 8-5 5-5 1242 26 
5-16 21-744 1677 26 8-7 SW4-COM 1256 26 
5-18 J1-Y6 1681 26 8-7 14-7 1255 26 
5-20 91-72 1685 26 8-21 91-23 1730 26 
5-26 29-16 822 26 8-23 21-75 1734 26 
5-28 SPL 92 838 26 8-25 32-73 1687 26 
5-28 29-18 826 26 8-27 32-75 1691 26 
5-30 29-20 830 26 8-29 32-77 1695 26 
5-32 29-2? 834 26 8-31 32-79 1700 26 
5-34 Jl-b1 1751 26 8-33 32-81 1704 26 
5-36 91-63 1755 26 8-35 32-83 1708 26 
5-38 91-65 1760 26 8-37 15-26 1713 26 
5-40 Ј1-с1 1764 26 8-39 15-28 1717 26 
5-42 J3-P6 979 26 8-41 15-30 1721 26 
5-44 03-56 983 26 8-43 15-32 1725 26 
5-46 J3-V6 987 26 8-45 41-М1І 1645 26 
5-48 J3-V4 991 26 8-47 J1-43 1649 26 
5-52 16-93 906 26 8-49 J1-W5 1653 26 
5-54 16-95 910 26 8-51 Jl-X1 1657 26 


16-97 925 26 
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My ОК TEST ADAPTER (cont) 


CE RO MOM ADD ME ЫЗ 
C9 UN — OW PDN CO 


к! 


WIRE WIRE 


ID 


1662 
1666 
1280 
1271 
1133 
1134 
1153 
1160 
1166 
1159 
1044 
1043 
1044 
1045 
1045 
1046 
1046 
1047 
1047 
1048 
1263 
1262 
1732 
1736 
1689 
1693 
1697 
1702 
1706 
1710 
1715 
1719 
1723 
1727 
1647 
1651 
1655 
1660 
1664 
1299 
1267 
1275 
1134 
1135 
1153 
1154 
1160 
1161 


SIZE 


26 
26 


FROM 


9-109 
9-109 
9-110 
9-110 
10-1 

10-1 

10-2 

10-2 

10-3 

10-3 

10-4 

10-4 

10-5 

10-5 

10-5 

10-9 

10-11 
10-13 
10-15 
10-17 
10-19 
10-21 
10-23 
10-25 
10-27 
10-29 
10-31 
10-33 
10-35 
10-37 
10-39 
10-41 
10-43 
10-45 
10-47 
10-49 
10-51 
10-53 
10-55 
10-57 
10-59 
10-61 
10-63 
10-65 
10-67 
10-71 
10-77 


TO 


10-109 
8-109 
8-110 
10-110 
9-1 
10-2 
10-1 
10-3 
10-2 
10-4 
10-3 
10-5 
10-4 
11-5 
STP178 
Р1-721 
J1-K3 
Ј1-К5 
J1-L1 
J1-L3 
J1-L5 
Ј1-М1 
J1-M3 
Ј1-М5 
J1-N1 
J1-N3 
J1-N5 
J1-P1 
J1-P3 
J1-P5 
J1-R1 
J1-R3 
J1-R5 
J1-S1 
J1-S3 
J1-S5 
J1-T1 
J1-T3 
J1-T5 
J1-U1 
J1-U3 
J1-U5 
J1-v1 
J1-V3 
J1-v5 
10-106 
4-77 


WIRE WIRE 
SIZE 


ID 


1165 
1166 
1159 
1158 
1043 
1042 
1042 
1041 
1041 
1040 
1040 
1039 
1039 
1038 

386 

384 
1520 
1524 
1528 
1532 
1537 
1541 
1545 
1550 
1554 
1558 
1563 
1567 
1571 
1576 
1580 
1584 
1589 
1593 
1597 
1602 
1606 
1610 
1614 
1619 
1623 
1627 
1632 
1636 
1640 
1008 

937 
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Change 2 


3-31 


3- 367 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-31. 


FROM 


10-79 
10-81 
10-83 
10-101 
10-103 
10-105 
10-106 
10-106 
10-106 
10-106 
10-107 
10-107 
10-107 
10-108 
10-108 
10-109 
10-109 
10-110 
10-110 
11-1 
11-2 
11-2 
11-3 
11-3 
11-4 
11-4 
11-5 
11-5 
11-5 
11-10 
11-12 
11-14 
11-16 
11-18 
11-20 
11-22 
11-24 
11-26 
11-28 
11-30 
11-32 
11-34 
11-36 
11-38 
11-40 
11-42 
11-44 


3- 368 


ΜΝ OR TEST ADAPTER (cont) 


TO 


4.79 
4-81 
4-83 
J2-c2 
J2-c4 
J2-c6 
10-71 
9-106 
11-106 
SPL 103 
SPL67 
11-107 
9-107 
9-108 
11-108 
9-109 
11-109 
9-110 
11-110 
11-2 
11-3 
11-1 
11-2 
11-4 
11-3 
11-5 
11-4 
10-5 
14-5 
J1-K2 
J1-K4 
J1-K6 
J1-L2 
41-14 
41-16 
Ј1-М2 
Jl-M4 
J1-M6 
J1-N2 
J1-N4 
J1-N6 
J1-P2 
J1-P4 
J1-P6 
J1-R2 
J1-R4 
J1-R6 


WIRE WIRE 


ID 


941 

945 

949 

580 

586 

590 
1008 
1135 
1136 

951 

582 
1155 
1154 
1161 
1162 
1165 
1164 
1158 
1157 
1034 
1035 
1034 
1035 
1036 
1036 
1037 
1037 
1038 
1243 
1518 
1522 
1526 
1530 
1535 
1539 
1543 
1547 
1552 
1556 
1560 
1565 
1569 
1573 
1578 
1582 
1586 
1591 


Change 2 


SIZE 


FROM 


11-46 
11-48 
11-50 
11-52 
11-54 
11-56 
11-58 
11-60 
11-62 
11-64 
11-66 
11-68 
11-70 
11-76 
11-78 
11-80 
11-82 
11-90 
11-90 
11-100 
11-102 
11-104 
11-106 
11-106 
11-106 
11-107 
11-107 
11-107 
11-108 
11-108 
11-109 
11-109 
11-110 
11-110 
14-1 
14-2 
14-2 
14-3 
14-3 
14-4 
14-4 
14-5 
14-5 
14-5 
14-7 
14-7 
14-9 


TO 


J1-S2 
Ј1-54 
J1-S6 
41-Т2 
91-14 
J1-T6 
J1-U2 
J1-U4 
J1-U6 
J1-V2 
J1-V4 
Jl-V6 
11-90 
5-76 
5-78 
5-80 
5-82 
11-106 
11-70 
J2-cl 
J2-c3 
J2-c5 
11-90 
10-106 
14-106 
10-107 
11-110 
SPL69 
10-108 
11-109 
11-108 
10-109 
10-110 
11-107 
14-2 
14-1 
14-3 
14-2 
14-4 
14-3 
14-5 
11-5 
14-4 
15-5 
8-7 
20-101 
Р1-518 


WIRE WIRE 


ID 


1595 
1599 
1604 
1608 
1612 
1617 
1621 
1625 
1629 
1634 
1638 
1642 
1291 

935 

939 

943 

947 
1292 
1291 

578 

584 

588 
1292 
1136 
1137 
1155 
1156 

593 
1162 
1163 
1163 
1164 
1157 
1156 
1071 
1071 
1070 
1070 
1069 
1069 
1068 
1243 
1068 
1067 
1255 
1254 
1515 


SIZE 


3-31 
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3-31. МА ОК TEST ADAPTER (cont) 3-31 
WIRE WIRE WIRE WIRE 


FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 


T; о 


14-11  P1-D25 1483 26 15-5 14-5 1067 26 
14-13 P1-C17 1487 26 15-6 9-6 1262 26 
14-15 Р1-(22 1491 26 15-6 21-100 1261 26 
14-17 Р1-(26 1496 26 15-10 Р1-023 1481 26 
14-19 P1-B16 1501 26 15-12 P1-C15 1485 26 
14-21 Р1-В21 1505 26 15-14 Р1-С19 1489 26 
14-23 P1-B25 1509 26 15-16  Pl-C24 1494 26 
14-25 Р1-А17 1513 26 15-18 Р1-В14 1498 26 
14-27 9-38 1715 26 15-20 P1-B18 1503 26 
14-29 9-40 1719 26 15-22  P1-B23 1507 26 
14-31 9-42 1723 26 15-24 Р1-А15 1511 26 
14-33 9-44 1727 26 15-26 8-37 1713 26 
14-35 32-15 1776 26 15-28 8-39 1717 26 
14-37 32-17 1780 26 15-30 8-41 1721 26 
14-39 32-19 1784 26 15-32 8-43 1725 26 
14-41 32-21 1789 26 15-34 33-14 1774 26 
14-43 32-23 1793 26 15-36 33-16 1778 26 
14-45 32-25 1797 26 15-38 33-18 1782 26 
14-47 32-27 1801 26 15-40 33-20 1786 26 
14-49 32-29 1806 26 15-42 33-22 1791 26 
14-51 32-31 1810 26 15-44 33-24 1795 26 
14-65 8-65 1280 26 15-46 33-26 1799 26 
14-65 21-96 1279 26 15-48 33-28 1804 26 
14-71 8-71 1271 26 15-50 33-30 1808 26 
14-71 20-71 1270 26 15-52 33-32 1812 26 
@ 14-101 22-52 568 26 15-66 20-97 1298 26 
14-103 42-54 572 26 15-66 9-66 1299 26 
14-105 42-56 576 26 15-70 9-70 1267 26 
14-106 11-106 1137 26 15-70 21-70 1266 26 
14-106 15-106 1138 26 15-72 9-72 1275 26 
14-107 15-107 1191 26 15-72 21-72 1274 26 
14-107 J4-b3 781 26 15-100 J2-bl 566 26 
14-108 J4-bl 781 26 15-102 J2-b3 570 26 
14-108 15-108 1198 26 15-104 22-856 574 26 
14-109 J4-b2 784 26 15-106 14-106 1138 26 
14-109 15-109 1204 26 15-106 16-106 1139 26 
14-110 J4-b4 784 26 15-107 14-107 1191 26 
14-110 15-110 1197 26 15-107 16-107 1192 26 
15-1 15-2 1063 26 15-108 14-108 1198 26 
15-1 16-1 1062 26 15-108 16-108 1199 26 
15-2 15-1 1063 26 15-109 16-109 1203 26 
15-2 15-3 1064 26 15-109 14-109 1204 26 
15-3 15-2 1064 26 15-110 14-110 1197 26 
15-3 15-4 1065 26 15-110 16-110 1196 26 
15-3 1065 26 16-1 15-1 1062 26 
15-5 1066 26 16-1 16-2 1061 26 
15 4 


1066 26 16-2 16-1 1061 26 


Change 2 3- 369 
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3-31. | ММ ОК TEST ADAPTER (cont) 3-31 
WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 
16-2 16-3 1060 26 16-81 26-15 968 26 
16-3 16-2 1060 26 16-83 26-17 974 26 
16-3 16-4 1059 26 16-85  J1-H5 1309 26 
16-4 16-3 1059 26 16-87 Ј1-Ј1 1313 26 
16-4 16-5 1058 26 16-39 41-03 1318 26 
16-5 16-4 1058 26 16-91 Ј1-Ј5 1322 26 
16-5 17-5 1057 26 16-93 5-52 906 26 
16-5 STP174 380 26 16-95 5-54 910 26 
16-7 29-36 840 26 16-97 5-56 925 26 
16-9 29-38 846 26 16-99 5-58 929 26 
16-11 29-40 852 26 16-103 J4-Z3 773 26 
16-13 29-42 858 26 16-105 J4-a3 775 26 
16-15 Р!-61 59 26 16-106 SPL71 611 26 
16-17 P1-G5 63 26 16-106 SPL106 978 26 
16-19 Р1-610 67 26 16-106 15-106 1139 26 
16-21 Р1-Е2 45 26 16-106 17-106 1140 26 
16-23 Р1-Е6 49 26 16-107 15-107 1192 26 
16-25 Р1-Ғ11 55 26 16-107 17-107 1193 26 
16-27  P1-Dl 31 26 16-108 15-108 1199 26 
16-29 Р1-05 37 26 16-108 17-108 1200 26 
16-31  P1-D10 4] 26 16-109 15-109 1203 26 
16-33 Р1-С2 ]9 26 16-109 17-109 1202 26 
16-35  P1-C6 23 26 16-110 15-110 1196 26 
16-37 Р1-С11 27 26 16-110 17-110 1195 26 
16-39 Р1-В1 5 26 17-1 17-2 1053 26 
16-41 Р1-85 9 26 17-2 17-1 1053 26 
16-43 Р1-В10 13 26 17-2 17-3 1054 26 
16-45 Р1-А2 ] 26 17-3 17-2 1054 26 
16-47 41-66 1303 26 17-3 17-4 1055 26 
16-49 402-41 452 26 17-4 17-3 1055 26 
16-51 92-93 456 26 17-4 17-5 1056 26 
16-53 42-05 462 26 17-4 SPL95 865 26 
16-55 J3-A2 594 26 17-5 17-4 1056 26 
16-57  J2-u3 444 26 17-5 16-5 1057 26 
16-59 J2-H5 448 26 17-5 20-5 1244 26 
16-61 43-82 596 26 17-6 Р1-718 378 26 
16-63 ,3-02 600 26 17-8 28-37 843 26 
16-65 J4-Al 624 26 17-10 28-39 849 26 
16-67  J4-A3 628 26 17-12 28-41 855 26 
16-69 J4-A5 632 26 17-14 28-43 861 26 
16-71 20-95 1289 26 17-16 P1-G3 61 26 
16-71  SPL3 36 26 17-18 Р1-68 65 26 
16-73 17-70 1001 26 17-20 Р1-612 69 26 
16-73 17-72 1002 26 17-22 Р1-Е4 47 26 
16-75 Л-КІ 1326 26 17-24 Р1-Е9 5] 26 
16-77 26-9 956 26 17-26 Р1-Е13 57 26 
16-79 26-11 962 26 17-28  P1-D3 33 26 


3- 370 


3-31. MN ОК TEST ADAPTER (cont) 


FROM 


17-30 
17-32 
17-34 
17-36 
17-38 
17-40 
17-42 
17-44 
17-46 
17-46 
17-48 
17-50 
17-52 
17-54 
17-56 
17-58 
17-60 
17-62 
17-64 
17-66 
17-68 
17-70 
17-70 
17-72 
17-72 
17-74 
17-76 
17-78 
17-80 
17-82 
17-84 
17-86 
17-88 
17-90 
17-92 
17-94 
17-96 
17-98 
17-100 
17-102 
17-104 
17-106 
17-106 
17-106 
17-106 
17-107 
17-107 


TO 


P1-D8 
Р1-012 
P1-C4 
P1-C9 
P1-C13 
P1-B3 
P1-B8 
Р1-В12 
17-106 
17-72 
J2-K6 
J2-J2 
J2-J4 
J2-J6 
J2-H2 
J2-H4 
J2-H6 
J3-C2 
J3-E2 
J4-A2 
J4-A4 
SPL7 
16-73 
16-72 
17-46 
J1-H2 
27-8 
27-10 
27-14 
27-16 
J1-H4 
J1-H6 
J1-J2 
J1-J4 
91-96 
4-53 
4-55 
4-57 
4-59 
44-22 
14-74 
SPL102 
17-46 
16-106 
20-106 
SPL53 
16-107 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
39 26 
43 26 
21 26 
25 26 
29 26 

7 26 

11 26 
15 26 
1004 26 
1003 26 
48 26 
454 26 
460 26 
464 26 
442 26 
446 26 
450 26 
598 26 
602 26 
626 26 
630 26 
72 26 
1001 26 
1002 26 
1003 26 
1305 26 
953 26 
959 26 
965 26 
971 26 
1307 26 
1311 26 
1316 26 
1320 26 
1324 26 
908 26 
923 26 
927 26 
931 26 
773 26 
775 26 
934 26 
1004 26 
1140 26 
1141 26 
459 26 
1193 26 


FROM 


17-107 
17-108 
17-108 
17-109 
17-109 
17-110 
17-110 
18-46 
20-1 
20-2 
20-2 
20-3 
20-3 
20-3 
20-4 
20-4 
20-4 
20-4 
20-5 
20-5 
20-5 
20-5 
20-7 
20-9 
20-11 
20-13 
20-15 
20-17 
20-19 
20-21 
20-23 
20-25 
20-27 
20-29 
20-31 
20-33 
20-35 
20-37 
20-39 
20-41 
20-43 
20-45 
20-47 
20-49 
20-51 
20-53 
20-55 


TO 


17-110 
16-108 
17-109 
16-109 
17-108 
16-110 
17-107 
SPL79 
20-2 
20-1 
20-3 
SPL75 
20-2 
20-4 
20-3 
20-5 
SPL97 
SPL99 
SPL57 
17-5 
20-4 
21-5 
26-27 
26-31 
28-45 
32-37 
32-39 
32-41 
32-43 
32-45 
J2-N2 
J2-N4 
J2-N6 
J2-M2 
J2-M4 
J2-M6 
J2-L2 
J2-L4 
J2-L6 
J2-K2 
J2-K4 
P1-A4 
J4-M2 
J4-M4 
J4-M6 
J4-G5 
J4-H5 


WIRE 
ID 


1194 
1200 
1201 
1202 
1201 
1195 
1194 

679 
1090 
1090 
1089 

641 
1089 
1088 
1088 
1087 

891 

905 

495 
1244 
1087 
1086 

919 


. 912 


869 
875 
881 
887 
895 
901 
508 
514 
518 
496 
500 
504 


WIRE 
SIZE 


TM 11- 6625- 3081- 23 


Change 13 


3-31 


3-371 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-31. MN OR TEST ADAPTER (cont) 3- 31 


WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 


20-57 . J4-H3 666 26 21-4 21-5 1085 26 
20-59  J4-Hl 663 26 21-5 21-4 1085 26 
20-61 J4-J5 675 26 21-5 20-5 1086 26 
20-63 44-43 672 26 21-5 SPL55 476 26 
20-65 21-96 1278 26 21-5 SPL59 512 26 
20-65 26-75 1277 26 21-6 26-25 919 26 
20-67 J4-B2 638 26 21-8 26-29 912 26 
20-69  J4-A6 634 26 21-10 29-44 866 26 
20-1 14-71 1270 26 21-12 33-36 872 26 
20-71 27-82 1269 26 21-14 33-38 878 26 
20-73 44-55 706 26 21-16 33-40 884 26 
20-75 J4-T5 706 26 21-18 33-42 892 26 
20-77  J4-Tl 712 26 21-20 33-44 898 26 
20-79 434-11 718 26 21-22 J2-Nl 506 26 
20-79  J4-Ul 721 26 21-24 J2-N3 510 26 
20-81 44-03 718 26 21-26 J2-N5 516 26 
20-81 J4-U3 721 26 21-28 Ј2-М1 492 26 
20-83  J4-T3 715 26: 21-30  J2-M3 498 26 
20-85 Р1-М22 1469 26 21-32 Ј2-М5 502 26 
20-87 Р1-М26 1473 26 21-34 22-11 480 26 
20-91  P1-L18 1479 26 21-36 J2-L3 484 26 
20-89 Ј4-с3 791 26 21-38 42-15 488 26 
20-93 J4-c2 787 26 21-40  J2-K1l 466 26 
20-95 16-71 1289 26 21-42  J2-K3 470 26 
20-95 20-106 1290 26 21-44  J2-K5 474 26 
20-97 15-66 1298 26 21-46  J4-Ml 683 26 
20-97 21-66 1297 26 21-48 ЈА4-М3 686 26 
20-99 J4-c6 793 26 21-50  J4-M5 689 26 
20-101 14-7 1254 26 21-52 44-66 660 26 
20-101. 32-101 1253 26 21-54 J4-H6 669 26 
20-103 44-76 777 26 21-56 J4-H4 666 26 
20-105 J4-a6 779 26 21-58 J4-H2 663 26 
20-106 SPL88 790 26 21-60 44-46 675 26 
20-106 17-106 1141 26 21-62 J4-J4 672 26 
20-106 20-95 1290 26 21-66 33-66 1296 26 
20-106 21-106 1142 26 21-66 20-97 1297 26 
20-107 21-107 1205 26 21-68 J4-Bl 636 26 
20-108 21-108 1212 26 21-70 15-70 1266 26 
20-109 21-109 1218 26 21-70 27-80 1265 26 
20-110 21-110 1211 26 21-72 15-72 1274 26 
21-1 21-2 1082 26 21-72 27-84 1273 26 
21-1 22-1 1081 26 21-74 04-56 709 26 
21-2 21-1 1082 76 21-76 J4-T6 709 26 
21-2 21-3 1083 26 21-78 J4-T2 712 26 
21-3 21-2 1083 26 21-80  J4-U? 724 26 
21-3 21-4 1084 26 21-80 J4-U2 727 26 
21-4 21-3 1084 26 21-82 J4-U4 724 26 


3- 372 Change 2 


TM 11-6625- 3081-23 


3-31. MJ OR TEST ADAPTER (cont) 


WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE 
21-82 04-04 727 26 
21-84 J4-T4 715 26 
21-86 Р1-М24 1471 26 
21-88 Р1-114 1475 26 
21-90 Р1-116 1477 26 
21-92 — J4-cl 787 26 
21-94 J4-c4 793 26 
21-96 14-65 1279 26 
21-96 20-65 1278 26 
21-98 J4-c5 791 26 
21-100 15-6 1261 26 
21-100 33-100 1260 26 
21-102 44-75 777 26 
21-104 04-а5 779 26 
21-106 20-106 1142 26 
21-106 22-106 1143 26 
21-107 20-107 1205 26 
21-107 22-107 1206 26 
21-107 27-76 1906 26 
21-108 20-108 1212 26 
21-108 22-108 1213 26 
21-109 20-109 1218 26 
21-109 22-109 1217 26 
21-110 20-110 1211 26 
21-110 22-110 1210 26 
22-1 21-1 1081 26 
22-1 22-2 1080 26 
22-2 22-1 1080 26 
22-2 22-3 1079 26 
22-3 22-2 1079 26 
22-3 22-4 1078 26 
22-4 22-3 1078 26 
22-4 22-5 1077 26 
22-5 22-4 1077 26 
22-5 23-5 1076 26 
22-5 SPL91 821 26 
22-9 STP461 956 26 
22-11 STP465 962 26 
22-15 STP469 968 26 
22-17  STP473 974 26 
22-25 1-106 1000 26 
22-25 SPL100 922 26 
22-27 23-28 1283 26 
22-35 29-26 804 26 
22-37 29-28 808 26 
22-39 29-30 812 26 
22-41 29-32 816 26 


—————— MM MÀ —— 


WIRE WIRE 
FROM TO 10 SIZE 
22-55 J4-L1 680 26 
22-106 21-106 1143 26 
22-106 23-106 1144 26 
22-107 3-67 998 26 
22-107 21-107 1206 26 
22-107 23-107 1207 26 
22-108 21-108 1213 26 
22-108 23-108 1214 26 
22-109 23-109 1216 26 
22-109 21-109 1217 26 
22-110 21-110 1210 26 
22-110 23-110 1209 26 
23-1 23-2 1072 26 
23-2 23-1 1072 26 
23-2 23-3 1073 26 
23-3 23-2 1073 26 
23-3 23-4 1074 26 
23-4 23-3 1074 26 
23-4 23-5 1075 26 
23-4 5ТР170 374 26 
23-5 23-4 1075 26 
23-5 22-5 1076 26 
23-5 26-5 1245 26 
23-8  STP459 953 26 
23-10  STP463 959 26 
23-12 Р1-716 372 26 
23-14 5ТР467 965 26 
23-16  STP471 971 26 
23-28 22-27 1283 26 
23-28 23-80 1284 26 
23-36 28-27 806 26 
23-38 28-22 810 26 
23-40 28-31 814 26 
23-42 28-33 818 26 
23-52  SPL83 731 26 
23-56 14-12 680 26 
23-80 23-28 1284 26 
23-80 23-82 1285 26 
23-82 23-84 1286 26 
23-82 23-80 1285 26 
23-84 23-82 1286 26 
23-84 23-104 1287 26 
23-104 23-84 1287 26 
23-104 23-106 1288 26 
23-106 22-106 1144 26 
23-106 23-104 1288 26 
23-106 26-106 1145 26 


3-31 


3- 373 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-31, ΜΝ OR TEST ADAPTER (cont) 


а —__—_——————— 


WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 


23-107 3-68 999 26 27-2 27-3 1102 26 
23-107 22-107 1207 26 27-3 27-2 1102 26 
23-107 23-110 1208 26 27-3 27-4 1103 26 
23-108 22-108 1214 26 27-4 27-3 1103 26 
23-108 23-109 1215 26 27-4 27-5 1104 26 
23-108 26-75 1905 26 27-5 27-4 1104 26 
23-109 23-108 1215 26 27-5 26-5 1105 26 
23-109 22-109 1216 26 27-8 17-76 953 26 
23-110 23-107 1208 26 27-10 17-78 959 26 
23-110 22-110 1209 26 27-14 17-80 965 26 
23-110 33-66 1907 26 27-16 17-82 971 26 
25-75 32-65 1276 26 27-26 J2-Pl 915 26 
26-1 26-? 1109 26 27-28 | J2-P? 915 26 
26-2 26-1 1109 26 27-30 J2-P3 917 26 
26-2 26-3 1108 26 27-32 J2-P4 917 26 
26-3 26-2 1108 26 27-56 44-83 695 26 


26-3 26-4 1107 26 27-58  J4-N6 698 26 
26-4 26-3 1107 26 27-60 J4-N2 692 26 
26-4 26-5 1106 26 27-76 21-107 1906 26 
26-4 SPL105 977 26 27-80 21-70 1265 26 
26-5 23-5 1245 26 27-80 33-70 1264 26 
26-5 26-4 1106 26 27-82 20-71 1269 26 
26-5 27-5 1105 26 27-82 32-71 1268 26 
26-5 5ТР441 914 26 27-84 21-72 1273 26 
26-5 STP445 921 26 27-84 33-72 1272 26 


26-9 16-77 956 26 27-86 27-106 1007 26 
26-11 16-79 962 26 27-106 27-86 1007 26 
26-15 16-81 968 26 27-106 26-106 1146 26 
26-17 16-83 974 26 27-106 28-106 1147 26 
26-25 21-6 919 26 27-107 26-107 1219 26 
26-27 20-7 919 26 27-107 28-107 1220 26 
26-29 21-8 912 26 27-108 26-108 1229 26 
26-31 20-9 912 26 27-108 28-108 1230 26 
26-55 44-М5 698 26 27-109 26-109 1235 26 
26-57  J4-Nl 692 26 27-109 28-109 1234 26 
26-59 J4-N4 695 26 28-1 27-1 1100 26 
26-75 20-65 1277 26 28-1 28-2 1099 26 
26-75 23-108 1905 26 28-2 28-1 1099 26 
26-106 23-106 1145 26 28-2 28-3 1098 26 
26-106 27-106 1146 26 28-3 28-2 1098 26 
26-107 27-107 1219 26 28-3 28-4 1097 26 
26-108 27-108 1229 26 28-4 28-3 1097 26 
26-109 27-109 1235 26 28-4 28-5 1096 26 
27-1 28-1 1100 26 28-4 SPL94 864 26 
27-1 27-2 1101 26 28-5  SPL65 565 26 
27-2 27-1 1101 26 28-5 28-4 1096 26 

28-5 29-5 1095 26 


3- 374 Change 2 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-31. МҸ ОК TEST ADAPTER (cont) 3.31 


WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 


———————— 


28-7 Р1-016 1463 26 28-101 28-106 1282 26 
28-9 STP374 797 COAX 28-103 Ј3-53 1896 26 
28-11  STP376 799 COAX 28-105 J3-T2 1900 26 
28-13  STP378 801 COAX 28-106 28-101 1282 26 
28-15 STP380 803 COAX 28-106 28-71 1006 26 
28-17 4-27 824 26 28-106 27-106 1147 26 
28-19 4-29 828 26 28-106 29-106 1148 26 
28-21 4-31 832 26 28-107 27-107 12?0 26 
28-23 4-33 836 26 28-107 29-107 1221 26 
28-25  J3-P2 1873 26 28-108 27-108 1230 26 
28-27 23-36 806 26 28-108 29-108 1231 26 
28-29 23-38 810 26 28-109 27-109 1234 26 
28-31 23-40 814 26 28-109 29-109 1233 26 
28-33 23-42 818 26 29-1 29-2 1091 26 
28-35 Р1-К19 1402 26 29-2 29-1 1091 26 
28-37 17-8 843 26 29-2 29-3 1092 26 
28-39 17-10 849 26 29-3 29-2 1092 26 
28-41 17-12 855 26 29-3 29-4 1093 26 
28-43 17-14 861 26 29-4 29-3 1093 26 
28-45 20-11 869 26 29-4 29-5 1094 26 
28-47 jJ2-T2 554 24 29-4 5РІ 90 820 26 
28-49 ,2-Т4 558 24 29-5 29-4 1094 26 
28-51 J2-T6 562 26 29-5 28-5 1095 26 
28-53  Ј2-52 540 26 29-5 32-5 1246 26 
28-55 J2-S4 544 26 29-5 STP166 368 26 
28-57 Р1-123 1394 26 29-6 Pl-714 366 26 


28-59 Р1-К15 1398 26 29-8 96 797 COAX 
28-63 P1-K24 1407 26 29-10 J8 799 COAX 
28-65 Р1-214 1411 26 29-12 410 801 COAX 
28-67 Р1-Ј18 1415 26 29-14 412 803 COAX 


28-69  P1-J23 1420 26 29-16 5-26 822 26 
28-71 28-106 1006 26 29-18 5-28 826 26 
28-73  J1-E6 1844 26 29-20 5-30 830 26 
28-75 Jl-F2 1849 26 29-22 5-32 834 26 
28-77 41-24 1853 26 29-24  J3-Pl 1871 26 
28-79 41-26 1857 26 29-26 22-35 804 26 
28-81  P1-J25 1422 26 29-28 22-37 808 26 
28-83 P1-H17 1426 26 29-30 22-39 812 26 
28-85 Р1-Н22 1430 26 29-32 22-41 816 26 
28-87 P1-H26 1434 26 29-34  P1-K17 1400 26 
28-89 Р1-616 1438 26 29-36 16-7 840 26 
28-91 Р1-621 1442 26 29-38 16-9 846 26 
28-93 P1-G25 1446 26 29-40 16-11 852 26 
28-97 Р1-Е17 1451 26 29-42 16-13 858 26 
28-99  P1-D18 1465 26 29-44 21-10 866 26 
28-101 29-70 1281 26 


Change 9 3- 375 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-31. My CR TEST ADAPTER (cont) 


FROM TO ID SIZE 
29-46  J2-Tl 552 24 
29-48  J2-T3 556 24 
29-50 J2-T5 560 26 
29-52  J2-S1l 538 26 
29-54 92-53 542 26 
29-56 Р1-121 1392 26 
29-58 Р1-125 1396 26 
29-62 Р1-К22 1404 26 
29-64 Р1-К26 1409 26 
29-66  P1-J16 1413 26 
29-68 __Р1-Ј21 1417 26 
29-70 28-101 1281 26 
29-72 Ј1-Е5 1842 26 
29-74 41-ҒІ 1847 26 
29-76 Jl-F3 1851 26 
29-78 Jl-F5 1855 26 
29-80 91-61 1859 26 
29-82 Р1-Н15 1424 26 
29-84 Р1-Н19 1428 26 
29-86 P1-H24 1432 26 
29-88 P1-G14 1436 26 
29-90 Р1-618 1440 26 
29-92 P1-G23 1444 26 
29-94 Р1-Е15 1448 26 
29-96 Р1-Е19 1453 26 
29-98 Р1-Е22 1455 26 
29-100 Р1-021 1467 26 
29-102 J3-S2 1894 26 
29-104 J3-S4 1898 26 
29-106 28-106 1148 26 
29-106 32-106 1149 26 
29-107 28-107 1221 26 
29-107 32-107 1222 26 
29-108 28-108 1231 26 
29-108 29-109 1232 26 
29-109 29-108 1232 26 
29-109 28-109 1233 26 
31-93  STP350 742 26 
32-1 32-2 1128 26 
32-2 32-1 1128 26 
32-2 32-3 1127 26 
32-3 32-2 1127 26 
32-3 32-4 1126 26 
32-4 32-3 1126 26 
32-4 32-5 1125 26 
32-4 SPL 96 890 26 
32-4 SPL 98 904 26 
32-5 32-4 1125 26 
3- 376 Change 9 


WIRE WIRE 


WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE 
32-5 33-5 1124 26 
32-5 29-5 1246 26 
32-5 SPL61 531 26 
32-7 STP373 796 26 
32-9 STP375 798 COAX 
32-11  STP377 800 COAX 
32-13  STP379 802 COAX 
32-15 14-35 1776 26 
32-17 14-37 1780 26 
32-19 14-39 1784 26 
32-21 14-41 1789 26 
32-23 14-43 1793 26 
32-25 14-45 1797 26 
32-27 14-47 1801 26 
32-29 14-49 1806 26 
32-31 14-51 1810 26 
32-33 Р1-Е24 1457 26 
32-35 Р1-014 1461 26 
32-37 20-13 875 COAX 
32-39 20-15 881 26 
32-41 20-17 887 26 
32-43 20-19 895 26 
32-45 20-21 901 26 
32-47 42-56 550 26 
32-49 J2-R2 526 26 
32-51 42-84 532 26 
32-53  J2-R6 536 26 
32-55  J2-P6 522 26 
32-57  J1-63 1864 26 
32-59 31-65 1868 26 
32-61 J3-P4 1877 26 
32-63 Ј1-С5 1817 26 
32-65 25-75 1276 26 
32-67  J3-P5 1879 26 
32-69 J3-R2 1883 26 
32-71 27-82 1268 26 
32-73 8-25 1687 26 
32-75 8-27 1691 26 
32-77 8-29 1695 26 
32-79 8-31 1700 26 
32-81 8-33 1704 26 
32-83 8-35 1708 26 
32-85 J4-V3 743 26 
32-87  J4-V4 743 26 
32-89  J4-Vl 740 26 
32-91  J4-V? 740 26 
32-93 32-106 1005 26 


3-31 


3-31. Му ОК TEST ADAPTER (cont) 


WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE 
32-93  STP352 745 26 
32-95  J1-D2 1823 26 
32-97 91-04 1827 26 
32-99 Ј1-06 1832 26 
32-101 20-101 1253 26 
32-101 J4-X5 1252 26 
32-103 Ј1-Е2 1836 26 
32-105 Ј1-Е4 1840 26 
32-106 32-93 1005 26 
32-106 29-106 1149 26 
32-106 33-106 1150 26 
32-107 29-107 1222 26 
32-107 33-107 1223 26 
32-108 33-108 1228 26 
32-109 33-109 1236 26 
32-110 33-110 1239 26 
B 33-1 34-1 1119 26 
33-1 33-2 1120 26 
33-2 33-1 1120 26 
33-2 33-3 1121 26 
33-3 33-2 1121 26 
33-3 33-4 1122 26 
33-4 33-3 1122 26 
33-4 33-5 1123 26 
33-5 33-4 1123 26 
33-5 32-5 1124 26 
33-5 SPL63 548 26 
33-6 J5 796 COAX 
33-8 27 798 СОАХ 
33-10  J9 800 COAX 
33-12 Jll 802 COAX 
33-14 J13-HI 1300 26 
33-14 15-34 1774 26 
33-16 15-36 1778 26 
33-16 41340 1301 26 
33-18 013 GND 1302 26 
33-18 15-38 1782 26 
33-20 15-40 1786 26 
33-22 15-42 1791 26 
33-24 15-44 1795 26 
| 33-26 15-46 1799 26 
33-28 15-48 1804 26 
33-30 15-50 1808 26 
33-32 15-52 1812 26 
33-34 Р1-Е26 1459 26 
33-36 21-12 872 26 
33-38 21-14 878 26 
33-40 21-16 884 26 


WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE 
33-42 21-18 892 26 
33-44 21-20 898 26 
33-46 | J2-S5 546 26 
33-48 J2-Rl 524 26 
33-50 . J2-R3 528 26 
33-52  J2-R5 534 26 
33-54  J2-P5 520 26 
33-56 91-62 1862 26 
33-58 41-64 1866 26 
33-60 J3-P3 1875 26 
33-62  J1-C4 1815 26 
33-64 41-С6 1819 26 
33-66 21-66 1296 26 
33-66 23-110 1907 26 
33-68  J3-Rl 1881 26 
33-70 27-80 1264 26 
33-72 27-84 1272 26 
33-74 9-26 1689 26 
33-76 9-28 1693 26 
33-78 9-30 1697 26 
33-80 9-32 1702 26 
33-82 9-34 1706 26 
33-84 9-36 1710 26 
33-86 J3-R3 1885 26 
33-88 3-4 1888 26 
33-90 J3-R5 1890 26 
33-92 03-51 1892 26 
33-94 21-01 1821 26 
33-96 Ј1-03 1825 26 
33-98 41-05 1829 26 
33-100 J4-Y6 1259 26 
33-100 21-100 1260 26 
33-102 Ј1-Е1 1834 26 
33-104 J1-E3 1838 26 
33-106 32-106 1150 26 
33-106 34-106 1151 26 
33-107 32-107 1223 26 
33-107 34-107 1224 26 
33-108 32-108 1228 26 
33-108 34-108 1227 26 
33-109 32-109 1236 26 
33-109 34-109 1237 26 
33-110 32-110 1239 26 
33-110 34-110 1240 26 
34-1 33-1 1119 26 
34-1 34-2 1118 26 
34-2 34-1 1118 26 


TM 11- 6625- 3081- 23 


Change 2 


3-31 


3- 377 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-31. MN ОК TEST ADAPTER (cont) 3-31 
Su ze мала tasa x ИЕ 
WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 
а са ο KH = 
34-2 34-3 1117 26 34-110 35-110 1241 26 
34-3 34-2 117 26 35-1 35-2 1110 26 
34-3 34-4 1116 26 35-2 35-1 1110 26 
34-4 34-3 1116 26 35-2 35-3 1111 26 
34-4 34-5 1115 26 35-3 35-2 1111 26 
34-5 34-4 1115 26 35-3 35-4 1112 26 
34-5 35-5 1114 26 35-4 35-3 1112 26 
34-106 33-106 1151 26 35-4 35-5 1113 26 
34-106 35-106 1152 26 35-5 35-4 1113 26 
34-107 33-107 1224 26 35-5 34-5 1114 26 
34-107 35-107 1225 26 35-106 34-106 1152 26 
34-108 33-108 1227 26 35-107 34-107 1225 26 
34-108 35-108 1226 26 35-108 34-108 1226 26 
34-109 33-109 1237 26 35-109 34-109 1238 26 
34-109 35-109 1238 26 35-110 34-110 1241 26 


34-110 33-110 1240 26 .''ε:':'“ε'''',''...''...... 


3- 378 


3-32. TPS CABLE ASSEMBlIES 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32 


The data contained in this paragraph provides the wre list for the cable assem 


blies that connect between the UUT and EETF TADS/ PNVS Augmentation Equi pment duri ng 


UUT testi ng. The cable assenblies are listed in nuneri са! 


number. 


TPS 
TPS 
TPS 
TPS 
TPS 
TPS 
TPS 
TPS 
TPS 
TPS 
TPS 
TPS 
TPS 
TPS 
TPS 
TPS 
TPS 
TPS 
TPS 
TPS 
TPS 
TPS 
TPS 
TPS 
TPS 
TPS 
TPS 
TPS 


Cabl e 
Cabl e 
Cabl e 
Cabl e 
Cabl e 
Cabl e 
Cabl e 
Cabl e 
Cabl e 
Cabl e 
Cabl e 
Cabl e 
Cabl e 
Cabl e 
Cabl e 
Cabl e 
Cabl e 
Cabl e 
Cabl e 
Cabl e 
Cabl e 
Cabl e 
Cabl e 
Cabl e 
Cabl e 
Cabl e 
Cabl e 
Cabl e 


Assenbl y 
Assenbl y 
Assenbl y 
Assembl y 
Assenbl y 
Assenbl y 
Assembl y 
Assenbl y 
Assenbl y 
Assenbl y 
Assenbl y 
Assenbl y 
Assenbl y 
Assenbl у 
Assenbl y 
Assenbl y 
Assenbl y 
Assenbl y 
Assenbl y 
Assenbl y 
Assenbl y 
Assenbl y 
Assenbl y 
Assenbl y 
Assenbl y 
Assenbl y 
Assenbl y 
Assenbl y 


order accordi ng to part 


13081448 Wre Li st ; 
13081454- 29 Wre Di agram 
13081706- 39 Wre Di agram 
13081706- 49 Wre Di agram 
13081706-59 Wre Di agram 
13081706- 79 Wre Di agram 
13081706- 89 Wre Di agram 
13082466 Wre List . 
13082485 Wre List 
13082730 Wre List 
13083226 Wre List 
13083693- 19 Wre List 
13083693-29 Wre List 
13083701 Wre List 
13083708 Wre List 
13083728 Wre List 
13083733 Wre List 
13231064 Wre List 
13231435 Wre Dagram. 
13231464 Wre List ΠΣ 
13241470 Wre Li st : 
13231473 Wre List 
13231512 Wre List 
13231598 Wre List 
13231655 Wre List У 
13082831- 509 Wre List . 
13231735 Wre List 
13231959 Wre List 


3- 560. 67 


Change 19 3-379/ (3-380 blank) 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13081448 WRE LIST 


WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE FROM 
Pl-p  STMB 29 P2-5 
Pl-q P2-25 26 P2-7 
Pl-r P2-24 25 P2-8 
Pl-s STMA 28 P2-10 


EL9LQ- 1000-658 
P1-PTO6SE-24-61PW (SR) ση, 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
4 22 

8 
9 22 
10 22 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32 


EL9LQ-1000-11 


P2-M24308/2-3F 


Change 12 


3- 301 


TM 11- 6625- 3081- 23 
3-32. TPS CABLE ASSEMBLI ES (cont) 3- 32 


| CABLE ASSEMBLY 13081454- 29 МЕКЕ DI AGRAM 


COAX CABLE 


РІ 
9248 


ELALQ- 1010-87 


CABLE ASSEMBLY 13081706- 79 AND 13081706- 89 WRE DI АСКАМ 


P2 


Pl RADIO FREQUENCY CABLE 
[] RG-174-U | | 
EL9LQ-1010-69 


CABLE ASSEMBLY 13081706- 39, 13081706-49, AND 13081706-59 ҮРКЕ DI AGRAM 


РІ Р2 
TRIAXIAL ELECTRICAL WIRE ( | 
13085161 


EL?LQ- 1010 -88A 


3- 382 Change 12 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 3-32 


CABLE ASSEMBLY 13082466 WRE LIST 


FROM 


P1-Al 
Р1-А2 
P1-A3 
P1-A4 
Р1-А4 
Р1-А5 
Р1-А5 
P1-A6 
P1-A7 
P1-A8 
Pl-Bl 
P1-B2 
P1-B3 
P1-B4 
P1-B5 
P1-B6 
P1-B7 
P1-B8 
Р1-С1 
P1-C2 
P1-C3 
P1-C4 
Р1-С5 
Р1-67 
P1-G8 


TO 


P2-D 
P2-C 
P2-B 
P1-G7 
P2-A 
P1-G8 
P2-N 
P2-H 
P2-G 
P2-F 
P2-E 
P2-P 
P2-M 
P2-L 
P2-K 
P2-J 
P2-R 
P2-X 
P2-W 
P2-V 
P2-U 
P2-S 
P2-T 
P1-A4 
P1-A5 


WIRE WIRE 


ID SIZE 
11 26 
10 26 
9 26 
1 26 
2 26 
7 26 
8 26 
14 26 
13 26 
12 26 
4 26 
18 26 
17 26 
16 26 
15 26 
6 26 
19 26 
25 26 
24 26 
23 26 
22 26 
20 26 
21 26 
1 26 
7 26 


WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE 
P2-A Pl-A4 2 26 
P2-A P2-E 3 26 
P2-B P1-A3 9 26 
P2-C P1-A2 10 26 
P2-D P1-Al 11 26 
P2-E P1-B1 4 26 
P2-E P2-A 3 26 
P2-E P2-J 5 26 


P2-F P1-A8 12 26 
P2-G P1-A7 13 26 
P2-H P1-A6 14 26 
P2-J P1-B6 6 26 
P2-J P2-E 5 26 
P2-K P1-B5 15 26 
P2-L P1-B4 16 26 
P2-M P1-B3 17 26 
P2-N P1-A5 8 26 
P2-P P1-B2 18 26 
P2-R P1-B7 19 26 
P2-S P1-C4 20 26 
P2-T P1-C5 21 26 
P2-U P1-C3 22 26 
Ρ2-Ν P1-C2 23 26 


Li Titi 1- 155 


P2-W P1-Cl 24 26 EL9LQ-1000-85 А 
Р2-Х P1-B8 25 26 P1-DL2-96P 
Change 12 3- 383/ ( 3- 384 Bl ank) 


(3-385 thru 3-392 del eted) 


3- 32. 


TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 


TM 11- 


6625- 3081- 23 


3- 32 


CABLE ASSEMBLY 13082485 WRE LIST 


TO 


P3-2 

P3-4 

P3-14 
P3-15 
P1-N3 
P2-T3 
P1-N1 
P1-N4 
P1-N5 
P1-N6 
P1-M1 
P3-8 

P3-9 

P3-10 
P3-11 
P3-12 
P3-13 
P3-19 
P1-C5 
Р3-35 
P3-25 
P3-26 
P3-27 
P1-M6 
P3- 30 
Р1-М5 
Р3-18 
P1-B3 
P2-T3 
P3-17 
P1-A5 
P3-16 
P1-B5 
P3-32 
P1-C1 
P3-33 
P1-C3 
P3-34 
P3-7 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
44 24 
46 24 

1 24 
2 24 
3 24 
5 24 
9 24 
11 24 
13 24 
15 24 
17 24 
25 24 
26 24 
27 24 
28 24 
29 24 
30 24 
31 24 
17 24 
18 24 
19 24 
20 24 
21 24 
22 24 
23 24 
22 24 
10 24 
9 24 
6 24 
7 24 
3 24 
4 24 
11 24 
12 24 
13 24 
14 24 
15 24 
16 24 
36 24 


FROM 


Р2-01 
Р2-03 
P2-D5 
Р2-Е1 
Р2-ЕЗ 
Р2-Е5 
P2-F1 
P2-S5 
P2-T1 
P2-T3 
P2-T3 
P2-T5 
P2-U1 
P2-U3 
P2-U5 
Р2-У1 
Р3-1 

Р3-2 

Р3-2 

Р3-3 

Р3-4 

Р3-4 

P3-5 

P3-6 

P3-7 

P3-8 

P3-9 

P3-10 
P3-11 
P3-12 
P3-13 
P3-14 
P3-15 
P3-16 
P3-17 
P3-17 
P3-18 
P3-19 
P3-20 


TO 


Р3-5 
P3-6 
P3-22 
P3-23 
P3-24 
P3-1 
P3-2 
P3-3 
P3-4 
Pl-Bl 
P1-N2 
P3-28 
P3-29 
P3-31 
P3-20 
P3-21 
P2-E5 
P2-F1 
GND 
P2-S5 
GND 
Р2-Т1 
Р2-01 
Р2-03 
P2-C5 
Р1-01 
Р1-03 
Р1-05 
P1-El 
P1-E3 
Р1-Е5 
P1-Al 
P1-A3 
P1-N3 
P1-N2 
P3-30 
Р1-М1 
Pl-F1 
P2-U5 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
3 24 
38 24 
39 24 
40 24 
4 24 
42 24 
43 24 
47 24 
45 24 

5 24 

6 24 
48 24 
4 24 
50 24 
51 24 
52 24 
42 24 
43 24 
44 24 
47 24 
46 24 
45 24 
3 24 
3 24 
36 24 
25 24 
26 24 
27 24 
28 24 
29 24 
30 24 

1 24 

2 24 

4 24 

7 24 

8 24 
10 24 
31 24 
51 24 


A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
J 
K 
ι 
Μ 
Ν 


Q 
MILII. 


EL9LQ-1000-82A 


Pl and P2 - DL1-156P 


Change 2 


3- 393 


TM 11- 6625- 3081- 23 
3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) ds 


CABLE ASSEMBLY 13082485 WRE LIST (cont) 


EM Ln 


WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE 
Mui ышт нк ы шшс = 
Р3-21 P2-V1 52 24 
p3-22  P2-D5 39 24 
P3-23 Р2-Е1 40 24 
P3-24  P2-E3 41 24 
P3-25 P1-M2 19 24 
P3-26 Р1-М3 20 24 
P3-27 P1-M4 21 24 
P3-28 p2-T5 48 24 EL9LQ-1000-5 
P3-29  P2-Ul 49 24 
55 2 EN | > P3 - M24308/2-4 
P3-31  P2-U3 50 24 
P3-32 P1-N4 12 24 
P3-33 ΡΙ-Ν5 14 24 
P3-34 P1-N6 16 24 
p3-35 Р1-М1 18 24 
Een ee alte ee = 
3- 394 Change 2 


(3-395 thru 3-408 del eted) 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLI ES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13082730 WRE LIST 


FROM 


P1-Al 
Р1-А2 
P1-A3 
P1-A4 
P1-A5 
P1-A6 
Р1-В1 
Р1-В2 
Р1-В3 
Р1-В4 
РІ-В5 
Р1-В6 
Р1-С1 
Р1-С2 
PL-C3 
P1-C4 
Р1-С5 
Р1-С6 
P1-D1 
P1-02 
P1-D3 
P1-D4 
P1-D5 
P1-D6 
FI-EI 
Р1-Е2 
Р1-ЕЗ 
P1-E4 
P1-E5 
P1-E6 
P1-F1 
P1-F2 
P1-F3 
Pl-F4 
P1-F5 
Pl-F6 
P1-Gl 
P1-G2 
P1-G3 
P1-G4 
P1-G5 
P1-G6 
Pl-Hl 


TO 


P3-Al 
P3-A2 
P3-A3 
P3-A4 
P3-A5 
P3-A6 
P3-A7 
P3-A8 
P3-B1 
P3-B2 
P3-B3 
P3-B4 
P3-B5 
P3-B6 
P3-B7 
P3-B8 
SPL1 

SPL3 

SPL5 

SPL7 

SPL28 
SPL11 
SPL17 
SPL19 
P3-C1 
P3-C2 
P3-C3 
P3-C4 
P3-C5 
P3-C6 
P3-C7 
P3-C8 
P3-D1 
P3-D2 
P3-D3 
P3-D4 
P3-D5 
P3-D6 
P3-D7 
P3-D8 
P6-K 

P6-H 

P6-S 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
1 24 
г 24 
3 24 
4 24 
5 24 
6 24 
7 24 
8 24 
11 24 
12 24 
13 24 
14 24 
15 24 
16 24 
17 24 
18 24 
9 24 
19 24 
29 24 
39 24 
161 24 
59 24 
83 24 
92 24 
21 24 
22 24 
23 24 
24 24 
25 24 
26 24 
27 24 
28 24 
31 24 
32 24 
33 24 
34 24 
35 24 
36 24 
37 24 
38 24 
84 24 
84 24 
87 24 


FROM 


Р1-Н2 
P1-H3 
Р1-Н4 
P1-H5 
P1-H6 
P1-J3 
P1-J4 
P1-J5 
P1-J6 
P1-L1 
P1-L2 
P1-M1 
Р1-М2 
P1-M3 
P1-M4 
P1-M5 
P1-M6 
P1-N1 
P1-N2 
P1-N3 
P1-N4 
P1-N5 
P1-N6 
Р1-Р1 
Р1-Р2 
Р1-Р3 
Р1-Р4 
Р1-Р5 
Р1-Р6 
Р1-К1 
P1-R2 
P1-R3 
P1-R4 
P1-R5 
P1-R6 
Р1-51 
Р1-52 


TO 


P6-P 
P6-M 
P6-N 
P6-L 
P6-J 
P6-e 
P6-c 
P6-Y 
P6-W 
P5-c 
P5-e 
P7-J 
P7-K 
P4-A 
P4-B 
P4-F 
P4-G 
P5-H 
P5-K 
P5-P 
P5-S 
P5-W 
P5-Y 
P3-K1 
P3-K2 
P3-K3 
P3-K4 
P3-K5 
P3-K6 
P3-K7 
P3-K8 
P3-N1 
P3-N2 
P3-N3 
P3-N4 
P3-N5 
P3-N6 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
87 24 
86 24 
86 24 
85 24 
85 24 
89 24 
89 24 
88 24 
88 24 
82 24 
82 24 
90 24 
90 24 
75 24 
75 24 
77 24 
77 24 
79 24 
79 24 
80 24 
80 24 
81 24 
81 24 
41 24 
42 24 
43 24 
44 24 
45 24 
46 24 
47 24 
48 24 
5l. 24 
52 24 
53 24 
54 24 
55 24 
56 24 


ТМ 11- 6625- 3081- 23 


А 
B 
C 
D 
E 
F 
S 
H 
J 
K 
L 
M 
N 


"^ c О N < x «cuv» ч 


3-32 


EL9LQ-1000-82A 


P1-13081528-1 
P2-DL1-156P 


Change 16 


3- 409 


TM 11-6625- 3081- 23 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 3- 32 


CABLE ASSEMBLY 13082730 WRE LIST (cont) 


WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM TO ID | SIZE FROM TO ID SIZE 
P1-S3 P3-N7 57 24 Pl-X3 SPL37 138 24 
P1-S4 P3-N8 58 24 Р1-Х4 P3-M5 171 24 


P1-S5 SPL26 106 24 Р1-Х5 P3-M4 170 24 
P1-S6 SPL26 107 24 Р1-Х6 P3-M3 170 24 
Pl-SPL33 P12-SPL35 137 24 P1-Y1 SPL38 149 24 
P1-SPL34 P12-SPL36 137 24 Р1-Ү2 SPL38 150 24 
Pl-SPL37 P13-SPL39 152 24 P1-Y3 SPL38 151 24 
P1-SPL38 P13-SPL59 152 24 Р1-Ү4 P3-M8 172 24 


Р1-ТІ Р9-0 111 24 Pl-Y5 P3-M7 172 24 
P1-T2 P9-E 111 24 P1=Y6 P3-M6 171 24 
P1-T3 P10-D 122 24 Р1-22 Р14-Е 166 24 
P1-T4 P10-E 122 24 P1-Z3 P14-G 166 24 
PI-T5 SPL27 109 24 Р1-74 Р14-Н 167 24 


Pl-T6 SPL27 110 24 Р1-725 Р14-А 162 24 
P1-Ul SPL29 112 24 P1-26 P14-B 162 24 
P1-U2 SPL29 113 24 Pl-a3 P14-J 167 24 
P1-U3 SPL30 115 24 Pl-a4 SPL43 168 24 
P1-U4 SPL30 116 24 Р1-а5 Р14-С 163 24 
P1-U5 SPL33 127 24 P1-a6 P14-D 163 24 
P1-U6 SPL33 128 24 Pl-bl SPL24 99 24 
P1-V1 P11-E 125 24 P1-b2 SPL24 100 24 
Pl-V2 P11-F 125 24 Pl-b3 SPL25 102 24 
P1-V3 Р11-А 126 24 P1-b4 SPL25 103 24 
Р1-\4 Р11-В 126 24 Pl-b5 SPL20 104 24 
P1-V5 SPL33 129 24 Pl-b6 SPL41 164 24 
P1-V6 SPL33 130 24 Pl-cl P8-A 93 20 
Р1-НІ SPL34 132 24 Р1-с2 P8-B 93 20 
P1-W2 SPL34 133 24 Р1-с3 SPL22 94 24 
P1-W3 SPL34 134 24 Pi-c4 SPL22 95 24 
Pl-W4 SPL34 135 24 Pl-c5 SPL23 97 24 
P1-W5 SPL34 136 24 P1-c6 SPL23 98 24 
P1-W6 SPL33 131 24 

P1-X1 SPL37 146 24 

P1-X2 SPL37 147 24 


3-410 Change 16 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLI ES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13082730 WRE LIST (cont) 


FROM 


P2-D4 
P2-D6 
P2-L3 
P2-L4 
P2-M1 
P2-M2 
P2-M3 
P2-M4 
P2-M5 
P2-M6 
P2-R3 


р2-рЛ 


P2-R5 
P2-R6 
P2-S1 
P2-S2 
P2-S3 
P2-S4 
P2-T3 
P2-T4 
P2-U1 
P2-U2 
P2-U3 
P2-U4 


WIRE WIRE 
TO ID SIZE 


SPL-13 69 24 
SPL-15 124 24 
Ρ3-ΜΙ 71 24 
P3-M2 72 24 


P7-J 91 24 
P7-K 9L 24 
P4-A 76 24 
Р4-В 76 24 
Р4-Ғ 77 24 
P4-G 77 24 
P3-L1 61 24 
р3-| 2 62 24 


P3-L3 63 24 
P3-L4 64 24 
P3-L5 65 24 
P3-L6 66 24 
P3-L7 67 24 
P3-L8 68 24 
P10-D 123 24 
P10-E 123 24 
SPL31 117 24 
SPL31 118 24 
SPL32 120 24 
SPL32 121 24 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32 


{1111111165 


EL9LQ-1000-85 A 


P3-13081528-2 


Change 16 


3-411/(3-412 blank) 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLI ES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13082730 WRE LIST (cont) 


FROM 


P3 

P3-Al 
P3-A2 
P3-A3 
P3-A4 
P3-A5 
P3-A6 
P3-A7 
P3-A8 
P3-Bl 
P3-B2 
P3-B3 
P3-B4 
P3-B5 
P3-B6 
P3-B7 
P3-B8 
P3-C1 
P3-C2 
P3-C3 
P3-C4 
P3-C5 
P3-C6 
P3-C7 
P3-C8 
P3-D1 
P3-D2 
P3-D3 
P3-D4 
P3-D5 
P3-D6 
P3-D7 
P3-D8 
P3-El 
P3-E2 
P3-E3 
P3-E4 
P3-E5 
P3-E6 
P3-E7 


TO 


P1 
Р1-А1 
Р1-А2 
P1-A3 
P1-A4 
P1-A5 
P1-A6 
Р1-В1 
РІ-В2 
P1-B3 
P1-B4 
P1-B5 
P1-B6 
P1-C1 
Р1-С2 
P1-C3 
P1-C4 
Pl-El 
P1-E2 
Р1-ЕЗ 
Pl-E4 
PL-ES 
P1-E6 
Р1-Р1 
Р1-Е2 
Р1-ЕЗ 
P1-F4 
P1-F5 
P1-F6 
P1-G1 
P1-G2 
P1-G3 
P1-G4 
SPL2 
SPL4 
SPL6 
SPL8 
SPL10 
SPL12 
SPL14 


WIRE 
ID 


172 


= — нь нана нана 
Со мо сл > CO rN ER Со ~ Ο Сл +. Co rN н 


WIRE 
SIZE 


24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 


TO 


SPL16 
Р1-Р1 
Р1-Р2 
P1=P3 
Pi-P4 
Pl=P5 
Pl-P6 
Р1-КІ 
P1-R2 
P2-R3 
P2-R4 
P2-R5 
P2-R6 
P2-S1 
P2-S2 
P2-S3 
P2-S4 
P1-L3 
P1-L4 
P1-X6 
Р1-Х5 
Р1-Х4 
Р1-Ү6 
Р1-Ү5 
Р1-Ү4 
P1-R3 
P1-R4 
P1-R5 
P1-R6 
P1-S1 
Р1-$2 
Р1-$3 
P1-S4 
OPEN 

P1-M3 
P2-M3 
P1-M4 
P2-M4 
P1-M5 
P2-M5 
P1-M6 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
74 24 
4l 24 
42 24 
43 24 
44 24 
45 24 
46 24 
47 24 
48 24 
61 24 
62 24 
63 24 
64 24 
65 24 
66 24 
67 24 
68 24 
71 24 
72 24 
170 24 
170 24 
171 24 
171 24 
172 24 
172 24 
51 24 
52 24 
53 24 
54 24 
55 24 
56 24 
57 24 
58 24 

75 

75 24 
76 24 
75 24 
76 24 
77 24 
78 24 
77 24 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32 


ELYLQ-1000-15 


PA - MS3126F14-19P 


Change 16 


3- 413 


TM 11-6625- 3081-23 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13082730 WRE LIST (cont) 


WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE 
P4-G P2-M6 78 24 
P5 OPEN 79 
P5-H P1-N1 79 24 
P5-K P1-N2 79 24 
P5-P P1-N3 80 24 
P5-S P1-N4 80 24 
P5-W P1-N5 81 24 
P5-Y P1-N6 81 24 EL9LQ-1000-43A 
P5-c Pl-L1 82 24 
P5-e P1-L2 82 24 P5 - MS3126F22-55PW 
P6 OPEN 84 
P6-H P1-66 84 24 
P6-J Р1-Н6 85 24 
Р6-К P1-G5 84 24 
P6-L P1-H5 85 24 
P6-M P1-H3 86 24 
P6-N P1-H4 86 24 
P6-P Pl-H2 87 24 
P6-S P1-H1 87 24 
P6-W P1-J6 88 24 
P6-Y P1-J5 88 24 
P6-c P1-J4 89 24 
P6-e P1-23 89 24 
P7 OPEN 90 
P7-J P1-M1 90 24 
P7-J P2-M1 91 24 
Р7-К Р1-М2 90 24 Е(910-1000-44 
Р7-К Р2-М2 91 24 
P8 STP134 93 20 P6 - MS3126F22-55PY 
P8 STP136 98 20 
P8 STP138 103 20 
P8-A Pl-cl 93 20 
P8-B Р1-с2 93 20 


EL9LQ- 1000-14 


P7 - MS3126F12-10P 
3- 414 Change 16 ΠΕ 


3-32 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13082730 WRE LIST (cont) 


WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE 
P8-G SPL21 105 24 
P8-J SPL22 96 14 
P8-K SPL23 98 24 
P8-L SPL24 101 14 
P8-M SPL25 103 24 
P9 OPEN 110 
P9-A SPL26 108 18 
P9-B SPL27 110 18 
P9-D P1-T1 111 20 
P9-E P1-T2 111 20 
P10 OPEN 116 


P10-A SPL45 173 18 
P10-B SPL46 174 18 
P10-D P1-T3 122 20 
P10-D P2-T3 123 20 
P10-E Р1-Т4 122 20 
P10-E P2-T4 123 20 
P11 OPEN 125 

P11-A P1-V3 126 24 
P11-B P1-V4 126 24 
PIL-E P1-Vl 125 24 
Р11-Е P1-V2 125 24 
P12 OPEN 145 

Р12-А SPL35 138 24 
P12-B SPL35 139 24 
P12-C SPL35 140 24 
Р12-0 SPL35 141 24 
P12-F SPL36 142 24 
P12-G SPL36 143 24 
P12-H SPL36 144 24 
Pl2-J SPL36 145 24 
P12-SPL35 P1-SPL33 137 24 
Pl2-SPL36 P1-SPL34 137 24 
P13 OPEN 160 

P13-A SPL39 153 24 
P13-B SPL39 154 24 
P13-C SPL39 15 24 
P13-D SPL39 156 12 


TM 11- 6625- 3081- 23 


EL9LQ-1000-17 


P8 - MS3126F14-12P 


EL9LQ-1000-18 


P9 and P10 - MS3126F14-5P 


EL9LQ- 1000-19 


Р11- MS3126F16-8P 


Change 16 


3-32 


3- 415 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLI ES (cont) 3-32 


CABLE ASSEMBLY 13082730 WRE LIST (cont) 


WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE ΕΠΟΜ TO ID SIZE 
P13-E SPL40 160 24 SPL2 STP8 4 24 
P13-F SPL40 157 24 SPL2 STP10 5 24 
P13-G SPL40 158 24 SPL2 STP12 6 24 
P13-H SPL40 159 24 SPL2 STP14 7 24 
P3-SPL39 P1-SPL37 152 24 SPL2 STP16 8 24 
P3-SPL40 P1-SPL38 152 24 SPL3 P1-C6 19 24 
P14 STP150 162 24 SPL3 STP17 11 24 
P14 STP152 163 24 SPL3 STP19 12 24 
P14 STP154 166 24 SPL3 STP21 13 24 
P14 STP156 167 24 SPL3 STP23 14 24 
P14-A P1-25 162 24 SPL3 STP25 15 24 
P14-B P1-26 162 24 SPL3 STP27 16 24 
P14-C P1-a5 163 24 SPL3 STP29 17 24 EL9LQ- 1000-48 
P14-D P1-a6 163 24 SPL3 STP31 18 24 
P14-E SPL42 165 24 SPL4 P3-E2 20 24 P12 and P13 - 
Р14-Е Р1-72 166 24 SPL4 STP18 11 24 MS3126F18-11P 
P14-G Р1-73 166 24 SPL4 STP20 12 24 
P14-H Р1-74 167 24 SPL4 STP22 13 24 
P14-J P1-a3 167 24 SPL4 STP24 14 24 
P14-K SPL44 169 24 SPL4 STP26 15 24 
SPL1 P1-C5 9 24 SPL4 STP28 16 24 
SPL1 STP1 1 24 SPL4 STP30 17 24 
SPL1 STP3 2 24 SPL4 STP32 18 24 
SPL1 STP5 3 24 SPL5 STP33 21 24 
SPL1 STP7 4 24 SPL5 STP35 22 24 
SPL1 STP9 5 24 SPL5 STP37 23 24 
SPL1 STP11 6 24 SPL5 STP39 24 24 
SPL1 STP13 7 24 
SPL1 STP15 8 24 
SPL2 РЗ-Е1 10 24 
SPL2 STP2 1 24 EL9LQ-1000-89 
SPL2 STP4 2 24 
SPL2 STP6 3 24 P14 - MS3126F20-16P 


3- 416 Change 16 


3- 32. 


CABLE ASSEMBLY 13082730 WRE LIST (cont) 


FROM 


SPL5 
SPL5 
SPL5 
SPL5 
SPL5 
SPL6 
SPL6 
SPL6 
SPL6 
SPL6 
SPL6 
SPL6 


со! с 
оғо 


SPL6 
SPL7 
SPL7 
SPL7 
SPL7 
SPL7 
SPL7 
SPL7 
SPL7 
SPL7 
SPL8 
SPL8 
SPL8 
SPL8 
SPL8 
SPL8 
SPL8 
SPL8 
SPL8 
SPL9 
SPL9 
SPL9 
SPL9 
SPL9 
SPL9 
SPL9 
SPL9 
SPL9 
SPL10 


TO 


STP41 
STP43 
STP45 
STP47 
Р1-01 
5ТРЗ4 
STP36 
STP38 
STP40 
STP42 
STP44 
STP46 


стола 
JIF4O 


P3-E3 
STP49 
STP51 
STP53 
STP55 
STP57 
STP59 
STP61 
STP63 
P1-D2 
STP50 
STP52 
STP54 
STP56 
STP58 
STP60 
STP62 
STP64 
P3-E4 
STP65 
STP67 
STP69 
STP71 
STP73 
STP75 
STP77 
STP79 
SPL28 
STP66 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
25 24 
26 24 
27 24 
288 24 
29 24 
21 24 
20 24 
23 24 
24 24 
25 24 
26 24 
27 24 
28 24 
3 24 
31 24 
3 24 
3 24 
34 24 
35 24 
36 24 
37 24 
38 24 
39 24 
31 24 
32 24 
33 24 
34 24 
35 24 
36 24 
37 24 
38 24 
39 24 
41 24 
40 24 
43 24 
44 24 
45 24 
46 24 
47 24 
48 24 
49 24 
41 24 


TPS CABLE ASSEMBLI ES (cont) 


FROM 


SPL10 
SPL10 
SPL10 
SPL10 
SPL10 
SPL10 
SPL10 
SPL10 
SPL11 
SPL11 
SPL11 
SPL11 


CD! 11 
ӘРІІІ 


SPL11 
ӚРІ11 
SPL11 
SPL11 
SPL12 
SPL12 
SPL12 
SPL12 
SPL12 
SPL12 
SPL12 
SPL12 
SPL12 
SPL13 
SPL13 
SPL13 
SPL13 
SPL13 
SPL13 
SPL13 
SPL13 
SPL13 
SPL14 
SPL14 
SPL14 
SPL14 
SPL14 
SPL14 
SPL14 


TO 


STP68 
STP70 
STP72 
STP74 
STP76 
STP78 
STP80 
P3-E5 
STP81 
STP83 
STP85 
STP87 


стпод 
»iro3 


STP91 
STP93 
STP95 
P1-D4 
5ТР82 
STP84 
STP86 
STP88 
STP90 
STP92 
STP94 
STP96 
P3-E6 
STP97 
STP99 
STP101 
STP103 
STP105 
STP107 
STP109 
STP111 
P2-D4 
STP98 
STP100 
STP102 
STP104 
STP106 
STP108 
STP110 


WIRE 
ID 


WIRE 
SIZE 


TM 11- 6625- 3081- 23 


Change 8 


3-32 


3-417 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13082730 WRE LIST (cont) 


WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE FROM 


SPL14 STP112 68 24 SPL24 
SPL14 P3-E7 69 24 SPL24 
SPL15 STP113 71 24 SPL24 
SPL15 STP115 72 24 SPL25 
SPL15 STP118 76 24 SPL25 
SPL15 STP120 78 24 SPL25 
SPL15 STP132 91 24 SPL26 
SPL15 STP142 1821 20 SPL26 
SPL15 STP144 123 24 SPL26 
SPL15 P2-D6 124 18 SPL27 
SPL16 STP114 71 24 SPL27 
SPL16 STP116 72 24 SPL27 
SPL16 P3-E8 74 24 SPL28 
SPL17 STP117 75 24 SPL28 
SPL17 STP119 77 24 SPL28 
SPL17 STP121 79 24 SPL28 
SPL17 STP122 80 24 SPL28 
SPL17 STP123 81 24 SPL28 
SPL17 STP124 82 24 SPL28 
SPL17 P1-D5 83 24 SPL28 
ӚРІ:19 STP125 84 24 SPL28 
SPL19 STP126 85 24 SPL28 
SPL19 STP127 86 24 SPL29 
SPL19 STP128 87 24 SPL29 
SPL19 STP129 88 24 SPL29 
SPL19 STP130 89 24 SPL30 
SPL19 STP131 90 24 SPL30 
SPL19 P1-D6 92 24 SPL30 
SPL20 STP133 93 24 SPL31 
SPL20 STP135 98 24 SPL31 
SPL20 STP137 103 24 SPL31 
SPL20 Pl-b5 104 24 SPL32 
SPL21 STP134 93 20 SPL32 
SPL21 STP136 98 24 SPL32 
SPL21 STP138 103 24 SPL33 
SPL21 P8-G 105 24 SPL33 
SPL22 Р1-с3 94 24 SPL33 
SPL22 Р1-с4 95 24 SPL33 
SPL22 P8-J 96 14 SPL33 
SPL23 Pl-c5 9 24 SPL34 
SPL23 P1-c6 98 24 SPL34 
SPL23 P8-K 98 24 


3- 418 Change 16 


TO 


Pl-bl 
Pl-b2 
P8-L 
P1-b3 
P1-b4 
P8-M 
P1-S5 
P1-S6 
P9-A 
P1-T5 
P1-T6 
P9-B 
SPL9 
STP139 
STP140 
STP141 
STP143 
STP145 
STP146 
STP147 
STP148 
P1-D3 
Р1-01 
P1-U2 
SPL45 
P1-U3 
P1-U4 
SPL46 
P2-U1 
P2-U2 
SPL45 
P2-U3 
P2-U4 
SPL46 
P1-U5 
P1-U6 
P1-V5 
P1-V6 
P1-W6 
P1-Wl 
P1-W2 


WIRE 
ID 


99 
100 
101 
102 
103 
103 
106 
107 
108 
109 
110 
110 

49 
110 
111 
116 
122 
125 
126 
145 
160 
161 
112 
113 
114 
115 
116 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
121 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 


WIRE 
SIZE 


3- 32 


ЕВЕ ar ШЕЙШЕ ἡ АРТЫ ҰҒЫН 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13082730 WRE LIST (cont) 


FROM 


SPL34 
SPL34 
SPL34 
SPL35 
SPL35 
SPL35 
SPL35 
SPL36 
SPL36 
SPL36 
SPL36 
SPL37 
SPL 37 
SPL 37 
SPL 38 
SPL38 
SPL38 
SPL39 
SPL39 
SPL 39 
SPL39 
SPL40 
SPL40 
SPL40 
SPL40 
SPL41 
SPL41 
SPL41 
SPL42 
SPL42 
SPL42 
SPL43 
SPL43 
SPL43 
SPL44 
SPL44 
SPL44 
SPL45 


TO 


P1-W3 
P1-W4 
P1-W5 
P12-A 
P12-B 
P12-C 
P12-D 
P12-F 
Р12-6 
Р12-Н 
P12-J 
Р1-Х1 
P1-X2 
P1-X3 
Pl-Yl 
P1-Y2 
P1-Y3 
P13-A 
P13-B 
P13-C 
P13-D 
P13-F 
P13-G 
P13-H 
P13-E 
STP149 
STP151 
P1-b6 
STP150 
STP152 
P14-E 
STP153 
STP155 
Р1-а4 
STP154 
STP156 
P14-K 
SPL29 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
134 24 
135 24 
136 24 
138 24 
139 24 
140 24 
141 24 
142 24 
143 24 
144 24 
145 24 
146 24 
147 24 
148 24 
149 24 
150 24 
151 24 
153 24 
154 24 
155 24 
156 24 
157 24 
158 24 
159 24 
160 24 
162 24 
163 24 
164 24 
162 24 
163 24 
165 24 
166 24 
167 24 
168 24 
166 24 
167 24 
169 24 
114 18 


FROM 


SPL45 
SPL45 
SPL46 
SPL46 
SPL46 
STP1 
STP1 
STP2 
STP2 
STP3 
STP3 
STP4 
STP4 
STP5 
STP5 
STP6 
STP6 
STP7 
STP7 
STP8 
STP8 
STP9 
STP9 
STP10 
STP10 
STP11 
STP11 
STP12 
STP12 
STP13 
STP13 
STP14 
STP14 
STP15 
STP15 
STP16 
STP16 
STP17 
STP17 
STP18 
STP18 
STP19 
STP19 
STP20 
STP20 


TO 


WIRE 
ID 


119 
173 
116 
121 
174 

1 


= кы к — на рз ај 
RO PO f ΡΟ = = ке OO СО 09 09 Y ~ Y ~ OY OY OY OY ол Cn Cn сл 4» BDH [> (АЗ (АЗ WN ΡΟ м rN πι 


WIRE 
SIZE 


TM 11-6625- 3081- 23 


Change 16 


3- 32 


3- 419 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13082730 WRE LIST (cont) 


FROM 


STP21 
STP21 
STP22 
STP22 
STP23 
STP23 
STP24 
STP24 
STP25 
STP25 
STP26 
STP26 
STP27 
STP27 
STP28 
STP28 
STP29 
STP29 
STP30 
STP30 
STP31 
STP31 
STP32 
STP32 
STP33 
STP33 
STP34 
STP34 
STP35 
STP35 
STP36 
STP36 
STP37 
STP37 
STP38 
STP38 
STP39 
STP39 
STP40 
STP40 
STP41 
STP41 
STP42 
STP42 


3- 420 


WIRE 
TO ID 
Pl 13 
SPL3 13 
P3 13 
SPL4 13 
P1 14 
SPL3 14 
P3 14 
SPL4 14 
P1 15 
SPL3 15 
P3 15 
SPL4 15 
P1 16 
SPL3 16 
P3 16 
SPL4 16 
P1 17 
SPL3 17 
P3 17 
SPL4 17 
Pl 18 
SPL3 18 
P3 18 
SPL4 18 
Pl 21 
SPL5 21 
P3 21 
SPL6 21 
Pl 22 
SPL5 22 
P3 22 
SPL6 22 
P1 23 
SPL5 23 
P3 23 
SPL6 23 
P1 24 
SPL5 24 
P3 24 
SPL6 24 
P1 25 
SPL5 25 
P3 25 
SPL6 25 


Change 16 


WIRE 
SIZE 


24 
24 
24 


FROM 


STP43 
STP43 
STP44 
STP44 
STP45 
STP45 
STP46 
STP46 
STP47 
STP47 
STP48 
STP48 
STP49 
STP49 
STP50 
STP50 
STP51 
STP51 
STP52 
STP52 
STP53 
STP53 
STP54 
STP54 
STP55 
STP55 
STP56 
STP56 
STP57 
STP57 
STP58 
STP58 
STP59 
STP59 
STP60 
STP60 
STP61 
STP61 
STP62 
STP62 
STP63 
STP63 
STP64 


WIRE 
ID 


WIRE 
SIZE 


3- 32 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLI ES (cont) 3-32 
CABLE ASSEMBLY 13082730 WRE LIST (cont) 

WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 
STP64 SPL8 38 24 STP85 SPL11 53 24 
STP65 P1 41 24 STP86 P3 53 24 
STP65 SPL9 41 24 STP86 SPL12 53 24 
STP66 P3 41 24 STP87 P1 54 24 
STP66 SPL10 41 24 STP87 SPL11 54 24 
STP67 P1 42 24 STP88 P3 54 24 
STP67 SPL9 42 24 STP88 SPL12 54 24 
STP68 P3 42 24 STP89 P1 55 24 
STP68 SPL10 42 24 STP89 STP11 55 24 
STP69 P1 43 24 STP90 P3 55 24 
STP69 SPL9 43 24 STP90 STP12 55 24 
STP70 P3 43 24 STP91 P1 56 24 
STP70 SPL10 43 24 STP91 STP11 56 24 
STP71 P1 44 24 STP92 P3 56 24 
STP71 SPL9 44 24 STP92 STP12 56 24 
STP72 P3 44 24 STP93 P1 57 24 
STP72 SPL10 44 24 STP93 STP11 57 24 
STP73 P1 45 24 STP94 P3 57 24 
STP73 SPL9 45 24 STP94 STP12 57 24 
STP74 P3 45 24 STP95 P1 58 24 
STP74 SPL10 45 24 STP95 STP11 58 24 
STP75 P1 46 24 STP96 P3 58 24 
STP75 SPL9 46 24 STP96 STP12 58 24 
STP76 P3 46 24 STP97 P1 61 24 
STP76 SPL10 46 24 STP97 SPL13 61 24 
STP77 P1 47 24 STP98 P3 61 24 
STP77 SPL9 47 24 STP98 SPL14 61 24 
STP78 P3 47 24 STP99 P1 62 24 
STP78 SPL10 47 24 STP99 SPL13 62 24 
STP79 P1 48 24 STP100 P3 62 24 
STP79 SPL9 48 24 STP100 SPL14 62 24 
STP80 P3 48 24 STP101 РІ 63 24 
STP80 SPL10 48 24 STP101  SPL13 63 24 
STP81 P1 51 24 STP102 P3 63 24 
STP81 $Р 11 51 24 STP102 SPL14 63 24 
STP82 P3 51 24 STP103 P1 64 24 
STP82 SPL12 51 24 STP103  SPL13 64 24 
STP83 P1 52 24 STP104 P3 64 24 
STP83 SPL11 52 24 STP104 5Р(14 64 24 
STP84 P3 52 24 STP105 Pl 65 24 
STP84 SPL12 52 24 STP105  SPLI13 65 24 
STP85 Pl 53 24 STP106 P3 65 24 

Change 16 3- 421 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 3-32 


CABLE ASSEMBLY 13082730 WRE LIST (cont) 


WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 
STP106 SPL14 65 24 STP122 РІ 80 24 
STP107 P2 66 24 STP122 SPL17 80 24 
STP107  SPL13 66 24 STP123 РІ 81 24 
STP108 P3 66 24 STP123 SPL17 81 24 
STP108 SPL14 66 24 STP124 РІ 82 24 
STP109 P2 67 24 STP124 SPL17 82 24 
STP109 SPL13 67 24 STP125 P1 84 24 
STP110 P3 67 24 STP125  SPL19 84 24 
STP110  SPL14 67 24 STP126 P1 85 24 
STPlll P2 68 24 STP126  SPL19 85 24 
STP111 SPL13 68 24 STP127 РІ 86 24 
STP112 P3 68 24 STP127 5Р(19 86 24 
STP112  SPL14 68 24 STP128 P1 86 24 
STP113 P2 71 24 STP128 SPL19 87 24 
STP113 SPL15 71 24 STP129 РІ 88 24 
STP114 P3 71 24 STP129 SPL19 88 24 
STP114 SPL16 71 24 STP130 РІ 89 24 
STP115 P? 72 24 STP130 sSPL19 89 24 
STP115 SPL15 72 24 STP131 «PI 90 24 
STP116 P3 72 24 STP131 5Р119 90 24 
STP116 SPL16 72 24 STP132 P2 91 24 
SIPIIZ ΡῚ 75 24 STP132  SPL15 91 24 
STP117  SPL17 75 24 STP133 РІ 93 24 
STP118 P2 76 24 STP133 5Р120 93 24 
STP1l8 | SPL15 76 24 STP134 P8 93 24 
STP119 JPL 77 24 STP134 SPL21 93 24 
STP119 5Р(17 77 24 STP135 РІ 98 24 
STP120 P? 78 24 STP135 SPL20 98 24 
STP120 SPL15 78 24 STP136 P8 98 24 
SIP121 ΕΙ 79 24 STP136  SPL?1 98 24 
STP121 SPL17 79 24 STP137 Pl 103 24 
STP137 $Р120 103 24 

STP138 P8 103 24 

STP138 SPL21 103 24 

STP139 РІ 110 24 

5ΤΡΙ39 SPL28 110 18 

STP140 РІ 111 24 

STP140 5Р128 111 20 

STP141 РІ 116 24 

STP141 5Р128 116 18 

STP142 P? 121 24 


3-422 Change 16 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 3- 32 


CABLE ASSEMBLY 13082730 WRE LIST (cont) 


WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE 


STP142 5ΡΙ15 121 18 


B Sr43 РІ 122 24 
STP143  SPL28 122 20 
Ш 57р144 P2 123 24 
STP144  SPLI5 123 20 
Ш Sra Pl 125 24 
STP145  SPL28 125 24 
B 5719146 Pl 126 24 
STP146  SPL28 126 24 
Ш τι͵; Pi 145 24 
STP147  SPL28 145 24 
STP148 P1 160 24 
STP148  SPL28 160 24 
STP149 P1 162 24 
STP149 5Р141 162 24 
STP150 P14 163 24 
STP150  SPL42 162 24 
STP151 P1 163 24 
STP151  SPL41 163 24 
STP152  P14 163 24 
STP152  SPL42 163 24 
STP153 P1 166 24 
STP153  SPL43 166 24 
STP154 Р14 166 24 
STP154  SPL44 166 24 
STP155 P1 167 24 
STP155 5Р143 167 24 
STP156 Р14 167 24 
STP156  SPL44 167 24 


Change 16 3- 423/(3- 424 bl ank) 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 3- 32 


CABLE ASSEMBLY 13083093 WRE LIST 


Change 2 


WIRE 
FROM TO SIZE E μὩν 
А ΒΝ 
B 
P1-A4 p2 COAX 2 HHHH 
ΓΙ ΓΓΓΤ 
P1-A4 SHLD SPLICE COAX ο) ΕΙ 
P1-84 P3 COAX : Sees 
P1-B4 SHLD SPLICE COAX ЖТІТІТ 
Р1-(4 P4 COAX οἱ 1 1 | ||| 
P1-C4 SHLD SPLICE COAX ШЕІТІТГ 
Р1-04 P5 COAX | ΒΒ 
Р1-04 SHLD SPLICE COAX к| ΒΒ 
Р1-Е4 P6 COAX | SSeS 
P1-E4 SHLD SPLICE COAX ^ || | | 
P1-S5 Р1-ТІ 24 м ΝΒ 
е P1-S5 24 
P1-U2 P1-V2 24 
P1-v2 P1-U2 24 ШІ 
p1-v2 SPLICE 24 HARE 
p2 Р1-А4 COAX ° ΙΙΙ” 
p2 SHLD COAX ltr 
P3 P1-B4 COAX MATT 
P3 SHLD COAX м ΒΒ ΚΙ ΝΙΝ 
Ρ4 P1-C4 COAX х 11] ΓΤ 
P4 SHLD COAX ЖІГІТТІ” 
р5 Р1-04 СОАХ ‚| 11111 
P5 SHLD COAX a EGB 
P6 P1-E4 COAX | | | | ΝΒ 
P6 SHLD COAX ‘|| 1 ГГГ 
SHLD p2 COAX — 
SHLD P3 COAX 
ae A s EL9LQ- 1000-824 
SHLD P6 COAX РТ - DL1-156P 
SPLICE Р1-у2 24 
B SPLICE Pl-A4 SHLD СОАХ 
SPLICE P1-B4 SHLD COAX 
SPLICE Pl-C4 SHLD COAX 
SPLICE Р1-04 SHLD COAX 
SPLICE Pl-E4 SHLD COAX 


3- 424. 1/ (3- 424.2 blank) 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 133083226 WRE LIST 


FROM 


Р1-А 
Р1-В 
P1-C 
P1-D 
P1-E 
РТ-Е 
P1-G 
P1-H 
P1-J 
Р1-К 
Р1-( 
Р1-М 
Р1-М 
Р1-Р 
P1-R 
P1-S 
P1-T 
P1-U 
P1-V 
P1-W 
Р1-М 
Р1-Х 
Р1-Х 
Р1-Ү 
Р1-7 
Pl-a 
P1-b 
Р1-с 
P1-d 
Pl-e 
Р1-4 
Р1-һ 
Р1-т 
Р2-А 
P2-B 
P2-C 
P2-D 
P2-E 
P2-F 
P2-G 


P2-G 


g UO Og 
LI l |! 


— Ὅ "о 
| | I 


Ὃ 79 
қанады РВИ ГӘ 
—) (MD O = Жг же. τί 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3- 32 


24 EL9LQ-1000-42A 
24 
24 P1-MS27467121F39S 


12 EL9LQ-1000-42A 
24 

12 P2-MS27468P21F39P 
24 

24 

24 


Change 17 3- 425/ (3- 426 bl ank) 
(3-427 thru 3-458 del eted) 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLI ES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13083689 WRE LIST (cont) 


WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE FROM 


P4-FF Р1-Х2 33 24 Р5-41 
P4-GG P4-HH 131 24 P5-42 
P4-HH P4-GG 131 24 P5-43 
P5-1 P2-G2 67 24 P5-44 
P5-2 P5-37 132 24 P5-45 
P5-3 P2-H5 76 24 P5-46 
P5-4 P5-23 133 24 P5-47 
P5-5 P2-H4 75 24 P5-50 
P5-6 P5-21 134 24 P5-51 
P5-7 P5-44 135 24 P5-52 
P5-8 Р2-72 109 24 Р5-53 
Р5-9 P2-23 110 24 P5-54 
P5-10 P5-19 136 24 Р5-55 
Р5-12 P2-H3 74 24 P5-56 
P5-13 P5-14 137 24 P5-57 
P5-14 P5-13 137 24 P5-58 
P5-15 Р2-71 108 24 Р5-59 
Р5-17 Р5-45 138 24 Р5-60 
Р5-18 Р5-38 139 24 Р5-61 
Р5-19 Р5-10 136 24 Р5-63 
Р5-21 Р5-6 134 24 Р5-64 
Р5-22 Р5-26 140 24 Р5-66 
Р5-23 Р5-4 133 24 Р5-67 
Р5-24 P5-25 141 24 P5-68 
Р5-25 Р5-24 141 24 Р5-69 
Р5-26 Р5-22 140 24 Р5-70 
Р5-27 P2-G6 71 24 P5-71 
P5-28 P5-29 142 24 P5-74 
P5-29 P5-28 142 24 P5-75 
P5-30 P5-31 143 24 P5-76 
P5-31 P5-30 143 24 P5-77 
P5-32 P5-33 144 24 P5-78 
P5-33 P5-32 144 24 

P5-34 P2-a2 112 24 

P5-35 P5-57 145 24 

P5-36 P2-H6 77 24 

P5-37 P5-2 132 24 

P5-38 P5-18 139 24 

P5-39 P2-G4 69 24 

P5-40 P5-42 146 24 


TO 


P5-43 
P5-40 
P5-41 
P5-7 

P5-17 
P5-47 
P5-46 
P2-G3 
P2-K6 
P5-53 
P5-52 
P5-77 
P5-56 
P5-55 
P5-35 
P5-59 
P5-58 
P2-J3 
P2-J5 
P5-64 
P5-63 
P5-67 
P5-66 
P2-J4 
P2-J6 
P2-H1 
P2-H2 
P5-78 
P5-76 
P5-75 
P5-54 
P5-74 


WIRE 
ID 


147 
146 


WIRE 
SIZE 


TM 11-6625- 3081- 23 


3- 32 


P5-M24308/4-15F 


Change 15 


EL9LQ- 1000-69 


аи 


3- 429 


TM 11-6625- 3081- 23 
3-32. TPS CABLE ASSEMBLI ES (cont) 3-32 


CABLE ASSEMBLY 13083689 WRE LIST (cont) 


WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 


P6-20 P2-E4 62 24 P7-26 Р2-14 93 24 
Р6-21 P2-D4 60 24 P7-27 P7-28 166 24 
P6-22 P2-J1 78 24 P7-28 P7-27 166 24 
P6-23 P2-F4 64 24 P7-29 P2-L5 94 24 
P6-24 P6-25 157 24 P7-30 P7-48 167 24 
P6-25 P6-24 157 24 P7-31 P7-42 168 24 
P6-26 P2-C4 58 24 P7-32 P2-K2 85 24 
P6-27 P2-B4 56 24 P7-34 P7-35 169 24 
P6-28 P2-E6 63 24 P7-35 P7-34 169 24 
P6-29 P1-Y3 39 24 P7-37 P2-L3 92 24 
P6-30 P1-Y4 40 24 P7-38 P2-L6 95 24 
P6-31 Р1-Ү5 41 24 Р7-39 P2-G5 70 24 
P6-32 P6-33 158 24 P7-40 P7-4 161 24 
P6-33 P6-32 158 24 P7-41 P2-K3 86 24 
P6-34 P6-35 159 24 P7-42 P7-31 168 24 
P6-35 P6-34 159 24 P7-43 p7-47 170 24 
P6-36 P2-A4 54 
P6-37 P2-F6 65 
P7-1 Р2-М1 96 
Р7-2 Р2-М2 97 
Р7-3 Р7-6 160 
Р7-& Р7-40 161 
Р7-5 P2-N3 104 
P7-6 P7-3 160 
P7-7 P2-N1 . 102 
P7-8 P2-K5 88 
P7-9 P7-11 162 
P7-10 P2-N4 105 
P7-11 P7-9 162 
P7-12 P2-K4 87 
P7-13 p2-L2 91 
Р7-14 Р7-15 163 
Р7-15 Р7-14 163 
Р7-16 Р2-К1 84 
Р7-17 P2-M6 101 
P7-18 P2-N2 103 
P7-19 Р2-М5 106 
Р7-20 Р2-а1 111 
Р7-21 P2-L1 90 
P7-22 P7-23 164 
P7-23 P7-22 164 


P7-24 P7-49 165 24 
р7-25 P2-N6 107 24 Pó - MS27467T15B35P 


EL9LQ- 1000-13 
P7 - MS24308/4-5F 


3- 430 Change 10 


É U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE: 1993 - 755-028/80161 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLI ES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13083689-39 WRE LIST 


FROM 


P1-Al 
P1-A3 
P1-A5 
Р1-В1 
P1-B3 
P1-C3 
P1-C5 
Р1-01 
Р1-03 
Р1-05 
P1-El 
Pl-E? 
P1-E3 
P1-F2 
P1-H6 
P1-J1 
P1-J1 
P1-J2 
Р1-Ј2 
P1-K6 
P1-L3 
Pl-L4 
P1-M1 
P1-M5 
P1-M5 
P1-N1 
P1-N1 
P1-N3 
P1-N3 
P1-R1 
P1-R3 
P1-R5 
P1-S5 
р1-01 
P1-U2 
P1-U4 
P1-U5 
P1-U6 
Р1-\1 
Р1-у2 


TO 


P1-N1 
P12-1 
P7-48 
P7-44 
P7-45 
P3-m 
P9-15 
P9-10 
P9-8 
P11-4 
P3-v 
P1-R1 
P12-74 
Р1-14 
P1-L3 
P1-Y3 
P7-6 
P1-R5 
P7-11 
Р1-55 
Р1-Н6 
Р1-Ғ2 
P1-N3 
P1-R3 
P6-6 
Р1-А1 
Р3-а 
Р1-М1 
Р3-Е 
Р1-Е2 
Р1-М5 
Pl-J2 
Pl-K6 
P5-55 


мо жә 


Р8-31 
Р6-9 

Р5-49 
Р16-2 
Р5-17 
Р5-14 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
23 24 

1 24 
2 24 
3 24 
4 24 
7 24 
8 24 
9 24 
10 24 
11 24 
12 24 
13 24 
14 24 
15 24 
16 24 
17 24 
18 24 
19 24 
20 24 
21 24 
16 24 
15 24 
5 24 
25 24 
22 24 
23 24 
24 24 
5 24 
6 24 
13 24 
25 24 
19 24 
21 24 
26 24 
27 24 
29 24 
30 24 
31 24 
32 24 
33 24 


FROM 


P1-V3 
Pl-V4 
P1-V5 
Pl-V6 
Р1-М1 
Р1-и2 
P1-W3 
P1-W4 
Pl-W5 
P1-W6 
Р1-Х1 
Pl-X2 
Р1-Х3 
Р1-Х4 
Р1-Х5 
Р1-Х6 
P1-Y1 
Р1-Ү2 
Р1-Ү3 
Р1-Ү4 
P1-Y5 
P1-Y6 
Р1-71 
Р1-72 
Р1-73 
Р1-74 
Р1-75 
Р1-76 
Р1-а1 
Р1-а2 
Pl-a3 
P1-a4 
Р1-а5 


Р1-аб 


P2-A4 
P2-A6 
P2-B4 
P2-B6 
P2-C4 
P2-C5 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
34 24 
35 24 
36 24 
37 24 
38 24 
39 24 
40 24 
41 24 
42 24 
43 24 
44 24 
45 24 
46 24 
47 24 
48 24 
49 24 
50 24 
51 24 
17 24 
52 24 
53 24 
54 24 
55 24 
56 24 
57 24 
58 24 
59 24 
60 24 
61 24 
62 24 
63 24 
64 24 
65 24 
66 24 
67 24 
68 24 
69 24 
70 24 
71 24 
72 24 


TM 11- 6625- 3081- 23 


A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
J 
K 
L 
M 
N 


го отм < x £ < CAH 35 


P 


— 


Change 10 


3-32 


EL9LQ-1000-82A 


and P2 - DL1-156P 


3- 431 


TM 11- 6625- 3081- 23 
3-32. TPS CABLE ASSEMBLI ES (cont) 3-32 
CABLE ASSEMBLY 13083689-39 WRE LIST (cont) 


WIRE WIRE WIRE WIRE 


FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 
P2-C6  P7-50 73 24 P2-L2 P15-74 128 24 
P2-Dl  P3-z 74 24 P2-L3 P15-68 130 24 
P2-D3 P3-S 75 24 P2-L4  P15-73 131 24 
Р2-04 Р10-21 76 24 Р2-15 Р15-38 132 24 
Р2-05 Р3-е 77 24 Р2-16 Р15-19 133 24 
Р2-06 Р7-46 78 24 Р2-М1 Р16-8 134 24 
Рг-Е1 Р3-А 79 24 Р2-М2 Р16-9 135 24 
P2-E3  P3-C 80 24 P2-M3 Р16-6 136 24 
P2-E4 Р10-20 81 24 P2-M4 Р16-7 137 24 
P2-E5 РЗ-НН 82 24 P2-M5 Р16-3 138 24 
Р2-Е6 Р8-13 83 24 Р2-М6 Р16-1 139 24 
Р2-ҒІ Р3-Х 84 24 Р2-М1 Р10-14 140 24 
P2-F2  P3-AA 85 24 P2-N2 Р10-13 141 24 
P2-F3 P4-4 92 24 P2-N3 Р10-12 142 24 
P2-F4 Р10-19 101 24 P2-N4 Р10-11 143 24 
P2-F6 Р8-14 102 24 P2-N5 Р10-9 144 24 
P2-Gl  P8-43 103 24 P2-N6 Р10-10 145 24 
P2-G2 Р8-20 104 24 Р2-55 Р3-г 146 24 
P2-G3 Р8-32 105 24 Р2-Т1 Р3-К 147 24 
Р2-64 Р7-49 106 24 P2-T3 Р8-25 148 24 
Р2-65 Р7-47 107 24 Р2-Т5 Р8-16 149 24 
P2-G6 Р2-У1 108 24 P2-Ul  P8-17 150 24 
P2-Hl Р7-36 110 24 P2-U2 Р5-13 151 24 
P2-H2  P7-37 111 24 P2-U3 Р8-10 158 24 
Р2-Н3 Р8-27 112 24 P2-U4  P6-37 159 24 
P2-H4 Р8-21 113 24 Р2-05 Р8-11 160 24 
P2-H5 Р8-50 114 24 P2-U6 Р8-19 161 24 
P2-H6 Р8-46 115 24 P2-V1  P2-V? 109 24 
Р2-21 Р13-9 116 24 P2-Vl P2-G6 108 24 
Р2-22 Р13-7 117 24 P2-V2 Р2-У1 109 24 
Р2-23  P13-3 118 24 Р3-А P2-E1 79 24 
P2-J4  P13-5 119 24 P3-C Р2-ЕЗ 80 24 
P2-J5 Р12-39 120 24 P3-D P3-W 89 24 
P2-J6 Р12-20 121 24 P3-D P3-f 88 24 
P2-K1 Р15-40 122 24 P3-E P1-N3 6 24 
P2-K2  P15-60 123 24 P3-F P3-LL 170 24 
P2-K4 Р14-58 124 24 P3-F P3-b 169 24 
P2-K5 Р14-77 125 24 P3-G P3-h 174 24 
P2-K6 Р13-8 126 24 P3-H P3-c 165 24 
Р2-11 Р15-69 127 24 Р3-Н Р3-М 91 24 


3-432 Сһапде 10 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 3-32 


CABLE ASSEMBLY 13083689-39 WRE LIST (cont) 


WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE 
P3-J P3-K 172 24 
P3-K P3-J 172 24 
P3-L P3-s 176 24 
P3-M P3-H 91 24 
P3-M P3-W 90 24 
P3-R P2-T1 147 24 
P3-S P2-D3 75 24 
P3-T P3-U 173 24 
P3-U P3-T 173 24 
P3-W P3-M 90 24 
P3-W P3-D 89 24 
P3-X Р2-Ғ1 84 24 
Р3-Ү Р2-С5 72 24 
Р3-а Р1-М1 24 24 
P3-b P3-F 169 24 
P3-b P3-w 168 24 
P3-c P3-GG 166 24 
P3-c P3-H 165 24 : 
P3-d P3-f 87 24 EL9LQ-1000-79 
P3-d P3-AA 86 24 
P3-e P2-D5 77 24 
P3-f P3.D 88 24 РЗ - MS27467125B4S 
P3-f P3-d 87 24 
P3-g P3-k 175 24 
P3-h P3-G 174 24 
P3-k P3-g 175 24 
P3-m Р1-С3 7 24 
Р3-г P2-S5 146 24 
P3-s P3-L 176 24 
P3-v Р1-Е1 12 24 
P3-w P3-b 168 24 
P3-w P3-GG 167 24 
P3-y P3-DD 177 24 
P3-z Р2-01 74 24 
Р3-АА Р3-а 86 24 
P3-AA P2-F2 85 24 
Р3-00 P3-y 177 24 
P3-EE P3-JJ 178 24 
P3-FF P3-LL 171 24 
P3-GG P3-c 166 24 


Change 2 3- 433 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13083689-39 WRE LIST (cont) 


FROM 


P3-GG 
P3-HH 
P3-JJ 
P3-LL 
P3-LL 
Р4-1 

P4-2 

P4-3 

P4-4 

P4-4 

P4-13 
Р4-14 
Р4-18 
Р4-19 
Р4-19 
Р4-20 
Р4-20 
Р4-21 
P4-22 
Р4-22 
Р4-23 
Р4-24 
Р4-25 
Р4-26 
Р4-27 
Р4-42 
Р4-43 
Р4-50 
Р4-55 
Р4-56 
Р4-57 
Р4-57 
P4-58 
P4-58 
P4-59 
P4-60 
P4-60 
Р4-71 
р4-72 
р4-72 


3- 434 


WIRE WIRE 

TO ID SIZE 
P3-w 167 24 
P2-E5 82 24 
P3-EE 178 24 
P3-F 170 24 
P3-FF 171 24 
Р1-71 55 24 
P4-3 179 24 
P4-2 179 24 
P4-20 93 24 
P2-F3 92 24 
P1-74 58 24 
P4-56 180 24 
P4-26 183 24 
P4-22 95 24 
P4-20 94 24 
P4-19 94 24 
P4-4 93 24 
P4-94 181 24 
р4-72 96 24 
P4-19 95 24 
P4-25 182 24 
Р1-а5 65 24 
Р4-23 182 24 
Р4-18 183 24 
Pl-a4 64 24 
P4-43 184 24 
P4-42 184 24 
P4-60 185 24 
Pl-25 59 24 
P4-14 180 24 
P4-58 99 24 
P4-80 98 24 
P4-60 100 24 
P4-57 99 24 
P4-74 186 24 
P4-50 185 24 
P4-58 100 24 
Р1-72 56 24 
Р4-80 97 24 
Р4-22 96 24 


Change 2 


FROM 


P4-73 
Р4-74 
Р4-77 
Р4-78 
Р4-80 
Р4-80 
Р4-93 
Р4-94 
P5-1 
р5-2 
P5-3 
P5-3 
P5-4 
P5-5 
P5-6 
P5-6 
p5-7 
p5-7 
P5-8 
Р5-9 
Р5-10 


TO 


Р1-73 
P4-59 
Р1-76 
P1-Y2 
P4-57 
P4-72 
Р1-а3 
P4-21 
р5-2 

P5-1 

P5-73 
P5-6 

P1-W6 
P1-W5 
р5-3 

Р5-60 
P5-12 
P5-73 
P1-V3 
pl-v4 
P5-23 


3- 32 


О |46|O 

MENA 
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о|°|о M 
oll о 
а ls О 
ello ° 
о|°|о о 
ο] |ојојојо 
о 9 15 
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EL9LQ-1000-3A 


P4 - MS27467T23B35SA 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLI ES (cont) 3-32 


CABLE ASSEMBLY 13083689-39 WRE LIST (cont) 


WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 
P5-11 P5-74 211 24 р5-53 P5-34 204 24 
P5-12 P5-22 201 24 р5-53 P1-Ul 26 24 
P5-12 P5-7 200 24 р5-56 Р1-Х3 46 24 
P5-13 Р5-50 152 24 р5-59  P2-A6 68 24 
P5-13  P2-U2 151 24 р5-60  P5-6 196 24 
P5-14 ρ]-γ2 33 24 р5-60  P5-43 195 24 
Р5-15  P5.16 189 24 p5-61 Р1-)5 48 24 
P5-16 Р5-15 189 24 P5.62  P5-89 208 24 
Р5-17 Р1-ү1 32 24 р5-63 Р1-Х4 47 24 
Ρ5-18 Р5-19 190 24 р5-64  P5-67 209 24 
Р5-19  P5-18 190 24 р5-65 р1-М1 38 24 
P5-20 P5-71 11 24 р5-67  P5-64 209 24 
P5-21  Pl-V5 36 24 р5-68  P5-69 210 24 
р5-22 р5-47 202 24 р5-69  P5-68 210 24 
P5-22 P5-12 201 24 р5-70 Р1-үб 37 24 
P5-23 Р5-10 188 24 P5-71 P5-20 191 24 
P5-25 P5-26 192 24 р5-72 Pl-X2 45 24 
P5-26 Р5-25 192 24 р5-73 P5-7 199 24 
P5.27 Р1-Х6 49 24 
Р5-28 P5-82 193 24 
P5-28 P5-90 157 24 
P5-29 р5-38 205 24 


P5-30 Р5-78 154 24 
Ρ5-30 Р5-50 153 24 о |46 

P5-31 Р5-32 203 24 ° 8 
р5-32 P5-31 203 24 ol? 9 
Р5-33 Р1-И4 41 24 219 ° 
Р5-34  P5-53 204 24 ° ° 
P5-37 Р1-ү5 53 24 25 ° 
P5-38 Р5-29 205 24 M Е 
P5-40 Р5-81 206 24 ° 

P5-41 Р1-и2 39 24 519 9 
Р5-43 P5-60 195 24 ος ο 
Р5-43 Р5-82 194 24 ° ° 
P5-44  Pl-a2 62 24 Lo 7 
р5-45 Р5-46 207 24 О [55 

P5-46 Р5-45 207 24 

р5-47 ρ5-22 202 24 

Р5-49 Р1-15 3 24 EL9LQ-1000-51 
P5-50 р5-30 153 24 

P5-50 Р5-13 152 24 FS - MS27467T23B35S 


Change 2 3- 435 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 3-32 


CABLE ASSEMBLY 13083689-39 WRE LIST (cont) 


WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 
Р5-73 P5-3 198 24 
P5-74  P5-11 211 24 
P5-75 P1-Y6 54 24 
P5-76  P5-77 212 24 
P5-77  P5-76 212 24 
P5-78 Р5-80 155 24 
P5-78 P5-30 154 24 EL9LQ- 1000-13 
P5-79  P1-X1 44 24 
P5-80 Р5-90 156 24 
P5-80 Р5-78 155 24 P6-M24308/2-5 F В 
P5-81  P5-40 206 24 
P5-82  P5-43 1 4 24 
P5-82 Р5-28 193 24 
P5-83  P1-W3 40 24 
P5-89  P5-62 208 24 
P5-90 Р5-28 157 24 
P5-90 P5-80 156 24 
P5-99 Р1-Ү4 52 24 
P5-100 ΡΙ-Υ1 50 24 
P6-6 Р1-М5 22 24 
P6-7 Р6-36 213 24 
P6-9 Р1-04 29 24 
P6-24  P2-B6 70 24 
P6-26  Pl-a6 66 24 EL9LQ-1000-13 
P6-36  P6-7 213 24 
P6-37 Р2-04 159 24 
Р7-4 P7-21 214 24 
Ba, ia. 4 P7 and P8-M24308/4-5 F | 
Р7-7 Р7-24 215 24 
P7-8 P7-25 216 24 
P7-10 Р7-32 224 24 
Р7-11 Р1-Ј2 20 24 
P7-12  P7-13 217 24 
P7-13 Р7-12 217 24 
P7-14  P7-30 218 24 
P7-15 P7-31 219 24 
P7-15  P7-23 221 24 
P7-16  P7-30 223 24 
P7-17  P7-33 220 24 
P7-21 Р7-4 214 24 


3- 436 Change 9 


TM 11- 6625- 3081- 23 
3-32. TPS CABLE ASSEMBLI ES (cont) 3-32 


CABLE ASSEMBLY 13083689-39 WRE LIST (cont) 


WIRE WIRE WIRE WIRE 


FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 
Р7-23 Р7-15 221 24 р8-27  P2-H3 12 24 
P7-24  P7-7 215 24 P8-28 P8-19 162 24 
Р7-25  P7-8 216 24 P8-28 ρ8-47 163 24 
P7-27  P7-28 222 24 р8-29 Р2-А4 67 24 
p7-28 Р7-27 222 24 P8-30 Р8-33 231 24 
Р7-30 Р7-16 223 24 Р8-30 ρ8-24 29 24 
Р7-30 Р7-14 218 24 P8-31 Р1-02 27 24 
P7-31 Р7-15 219 24 P8-32 P2-G3 105 24 
P7-32 Р7-10 224 24 P8-33 Р8-30 231 24 
р7-33 Р7-17 220 24 р8-34 Р8-23 232 24 
Р7-36 ρ2-Ηἱ 110 24 P8-41 Р8-8 233 24 
p7-37  P2-H2 111 24 P8-43 Р2-61 103 24 
Р7-44  Pl-Bl 3 24 Р8-44 ρ8-22 228 24 
Р7-45 P1-B3 4 24 P8-46 Р2-Нб 115 24 
P7-46 Р2-06 78 24 р8-47 Р8-28 163 24 
Р7-47 Р2-65 107 24 р8-47 Р8-49 164 24 
Р7-48 Ρ]-Α5 2 24 P8-49 Р11-1 230 24 
P7-49 Р2-64 106 24 P8-49 ρ8-47 164 24 
P7-50  P2-C6 73 24 P8-50 Р2-Н5 114 24 
P8-1 Р8-18 225 24 
P8-2 Р8-3 226 24 
р8-3  P8-2 226 24 
P8-4 ρᾱ-5 227 24 
P8-5 Р8-4 227 24 
P8-8 Р8-41 233 24 
P8-10 Р2-03 158 24 
Р8-11 Р2-05 160 24 
P8-13 Р2-Е6 83 24 
P8-14  P2-F6 102 24 
РВ-16 P2-T5 149 24 
P8-17  P2-Ul 150 24 
P8-18 P8-1 25 24 
P8-19 ρ8-28 162 24 
РВ-19  P2-U6 16l 24 
р8-20  P2-G2 104 24 
P8-21  P2-H4 113 24 
P8-22 Р8-44 228 24 
Р8-23 Р8-34 232 24 
P8-24 ρ8-30 229 24 
P8-25 ρ2-Τ3 148 24 


Change 2 3-437 


TM 11- 6625- 3081- 23 
3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 3-32 
CABLE ASSEMBLY 13083689-39 WRE LIST (cont) 


WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE FROM то ID SIZE 


P9-1 Р9-9 234 24 

P9-3 Р9-12 237 24 

P9-3 Р9-6 236 24 

P9-4 P9-5 235 24 

P9-5 р9-4 235 24 

P9-6 Р9-3 236 24 

P9-8 ρ]-03 10 24 

P9-9 P9-1 234 24 EL9LQ-1000-5 
P9-10 Р1-01 9 24 

P9-12  P9-3 237 24 P9-M24308/4-2 F 
P9-15  P1-C5 8 24 

P10-9  P2-N5 144 24 Г 
210-10 P2-N6 145 24 

210-11 P2-N4 143 24 

210-12 P2-N3 142 24 

210-13 P2-N2 141 24 

210-14 P2-N1 140 24 

210-15 Р2-84 69 24 


Р10-16 Р10-17 238 24 
Р10-17 Р10-18 239 24 
Р10-17 Р10-16 238 24 
Р10-18 Р10-17 239 24 


Р10-19 Р2-Ғ4 101 24 

Р10-20 Р2-Е4 81 24 Е1910-1000-9 
P10-21 Р2-04 76 24 

P10-22 P2-C4 71 24 P10 - MS27468T13B35P 
Pll-1 Р8-49 230 24 

Pll-2 Р11-3 240 24 — 

Pll-3 P11-2 240 24 

Р11-4 Р1-05 11 24 


EL9LQ-1000-91 


P11 - MS27467T9B35P 


3- 438 Change 9 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLI ES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13083689-39 WRE LIST (cont) 


FROM 


Pl2-1 
P12-13 
P12-20 
P12-32 
P12-39 
P12-42 
P12-47 
P12-49 
P12-62 
P12-67 
P12-69 
P12-74 
P13-3 
P13-5 
P13-6 
P13-7 
P13-8 
P13-9 
P14-1 
P14-3 
Р14-4 
Р14-5 
P14-6 
P14-8 
P14-10 
Р14-11 
P14-12 
P14-13 
P14-14 
P14-15 
P14-16 
P14-17 
P14-18 
P14-19 
P14-20 
P14-21 
P14-23 
P14-24 
P14-25 
P 14-26 
P14-27 
P14-28 
P14-30 


TO 


P1-A3 
P12-32 
P2-J6 
P12-13 
P2-J5 
P12-62 
P12-67 
P12-69 
P12-42 
P12-47 
P12-49 
P1-E3 
P2-J3 
P2-J4 
Pl-al 
P2-J2 
P2-K6 
P2-J1 
P14-21 
P14-23 
P14-5 
P14-4 
P14-25 
P14-28 
P14-15 
P14-31 
P14-13 
P14-12 
P14-33 
P14-10 
P14-36 
P14-47 
P14-37 
P14-39 
P14-42 
P14-1 
P14-3 
P14-30 
P14-6 
P14-32 
P14-38 
P14-8 
P14-24 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
1 24 
241 24 
121 24 
241 24 
120 24 
242 24 
243 24 
244 24 
242 24 
243 24 
244 24 
14 24 
118 24 
119 24 
61 24 
117 24 
126 24 
116 24 
245 24 
246 24 
247 24 
247 24 
256 24 
248 24 
251 24 
249 24 
250 24 
250 24 
260 24 
251 24 
252 24 
253 24 
262 24 
254 24 
255 24 
245 24 
246 24 
259 24 
256 24 
257 24 
258 24 
248 24 
259 24 


FROM 


P14-31 
P14-32 
P14-33 
P14-34 
P14-35 
P14-36 
P14-37 
P14-38 
P14-39 
P14-40 
P14-41 
P14-42 
P14-43 
P14-44 
P14-45 


TO 


P14-11 
P14-26 
P14-14 
P14-35 
P14-34 
P14-16 
P14-18 
P14-27 
P14-19 
P14-60 
P14-61 
P14-20 
P14-63 
P14-62 
P14-64 


TM 11- 6625- 3081- 23 


WIRE WIRE 

ID SIZE 
249 24 
257 24 
260 24 
261 24 
261 24 
252 24 
262 24 
258 24 
254 24 
263 24 
264 24 
255 24 
268 24 
267 24 
269 24 


3-32 


EL9LQ- 1000-69 


P12, P14 and P15-M24308/4-15 F | 


EL9LQ- 1000-10 


P13 and P16-M24308/4-1 F 


Change 9 


3- 439 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 3-32 


CABLE ASSEMBLY 13083689-39 WRE LIST (cont) 


WIRE WIRE WIRE WIRE 


FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 
Pl4-47 Р14-17 253 24 P15-25 P15-5 274 24 
Р14-57 P14-76 265 24 Pl5-26 Р15-6 275 24 
P14-58 P2-K4 124 24 P15-27 Р15-7 276 24 
Pl4-59 P14-78 266 24 P15-28 P15-8 277 24 
Pl4-60 P14-40 263 24 P15-29 P15-9 278 24 


Pl4-61 P14-41 264 24 Р15-31 Р15-11 279 24 
P14-62 P14-44 267 24 P15-35 P15-15 281 24 
Р14-63 P14-43 268 24 P15-36 P15-17 282 24 


P14-64 P14-45 269 24 P15-38 P2-L5 132 24 
P14-76 P14-57 265 24 P15-39 P15-20 283 24 
P14-77 P2-K5 125 24 P15-40 P2-K1 122 24 


P14-78 P14-59 266 24 P15-41 P15-61 287 24 
Р15-1 P15-21 270 24 Pl5-42 P15-62 284 24 
Pl5-2 р15-22 271 24 P15-45 P15-65 285 24 
Pl5-3  P15-23 272 24 Pl5-49 P15-54 286 24 
P15-4  P15-24 273 24 P15-54 P15-49 286 24 
P15-5 P15-25 24 24 Р15-60 Р2-К2 123 24 
Pl5-6  P15-26 275 24 P15-61 P15-41 287 24 
Р15-7  P15-27 276 24 P15-62 P15-42 284 24 
Р15-8  P15-28 277 24 P15-65 Р15-45 285 24 


Pl5-9 P15-29 278 24 P15-68 P2-L3 130 24 
Pl5-11 P15-31 279 24 P15-69 P2-L1 127 24 
Pl5-12 P15-13 280 24 P15-73 P2-L4 131 24 
Pl5-13 P15-12 280 24 P15-74 P2-L? 128 24 
Pl5-15 P15-35 281 24 Р16-1  P2-M6 139 24 
P15-17 P15-36 282 24 Pl6-2 Р1-06 31 24 
P15-19 P2-L6 133 24 Pl6-3  P2-M5 138 24 
P15-20 P15-39 283 24 Pl6-6 Р2-М3 136 24 
Р15-21 Р15-1 270 24 Pl6-7 Р2-М4 137 24 
Р15-22 Р15-2 271 24 Pl6-8 Р2-МІ 134 24 
P15-23 P15-3 272 24 P16-9  P2-M2 135 24 
Pl5-24 P15-4 273 24 = 


3- 440 Сћапде 2 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13083689- 49 WRE LIST 


TM 11- 6625- 3081- 23 


WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 


Pl-Al P5-5 1 24 Pl-L3 P6-4 39 24 
Pl-A3 Р5-111 2 24 Р1-14  P6-21 40 24 
РТ-А5 Р5-89 3 24 Pl-L5  P6-8 41 24 
Pl-Bl Р5-4 4 24 Pl-L6 P6-25 42 24 
Р1-83 Р5-87 5 24 Pl-M2 ΡΙ-Ν3 52 24 
Pl-B5 P5-114 6 24 Pl-M3  P2-b3 43 24 
Pl-Cl  P5-117 7 24 Pl-M4 P2-b2 44 24 
Pl-C3 Р5-97 8 24 Pl-M5  P2-C4 46 24 
Pl-C5  P5-105 9 24 Pl-M5 Р6-6 45 24 
Pl-Dl Р5-103 10 24 Pl-M6  P2-bl 47 24 
Pl-D3 Р5-95 11 24 Р1-№1 Р1-а4 48 24 
Pl-D5 Р5-102 12 24 Pl-N2 Р1-а2 50 24 
Pl-El Р5-60 13 24 Pl-N3 Р1-М2 52 24 
Pl-E3 Р5-45 14 24 Pl-N3 Р3-Е 53 24 
Р1-Е5 Р5-35 15 24 Р1-М4 Р2-с6 54 24 
Р1-ҒІ Р5-40 16 24 PI-N5 Р2-с5 55 24 
Р1-Н2 Р2-М1 17 24 Pl-N6 Р2-с4 56 24 
Pl-H3 Р1-У6 18 24 Pl-Rl  P6-22 57 24 
Pl-H4  P2-N3 19 24 Pl-R2  P7-26 58 24 
Р1-Н5 P2-N4 20 24 Pl-R3  P7-22 59 24 
Pl-H6 P2-N5 197 24 Pl-R5  P7-5 60 24 
Р1-21  Pl-V5 21 24 P1-S5  P6-5 61 24 
Pl-J2  P2-B4 23 24 Pl-S6  P7-9 62 24 
Pl-J3 Р6-19 25 24 Pl-Ul  P6-2 63 24 
Р1-24 Р6-20 26 24 Pl-Ul Р1-К3 33 24 
Р1-25 Р2-Е4 27 24 Pl-U2 Р6-18 64 24 
Р1-26 Р7-2 29 24 Р1-02 Р1-К4 34 24 
Р1-26 Р2-В6 28 24 ΡΙ-Ν1  P4-38 65 24 
Р1-КІ Р2-с1 30 24 Pl-V2 Р4-39 66 24 
Pl-K2  P6-1 31 24 Pl-V4  P4-46 67 24 
Pl-K2 P2-N2 136 24 P1-V5 P7-6 22 24 
Pl-K3  P6-2 32 24 Pl-V5 PI-J1 21 24 
Pl-K3 Р1-01 33 24 Pl-V6  P7-3 68 24 
Pl-K4 ΡΙ-υὸ 34 24 Pl-V6 Р1-Н3 18 24 
Ρ]-Κ4 Р6-18 35 24 Pl-Wl  P4-34 69 24 
Pl-K5 Р2-Ғ4 198 24 Pl-W2 P4-35 70 24 
Pl-K6 P2-F6 36 24 Pl-W3 Р4-32 71 2 
Pl-L1 Р2-с3 37 24 Pl-W4  P4-33 72 24 
Pl-L2 P2-c2 38 24 Р1-45  P4-36 73 24 
Pl-W6  P4-37 74 24 


ERR ERE SERRE ; 
LT TT TT - 


Z Z — x — r Q m m O со > 


P 


— 


Change 10 


О ERE SERRE | 
ERE ERR | 


3- 32 


EL9LQ-1000-82A 


and P2 - DL1-156P 


3- 441 


TM 11- 6625- 3081- 23 
3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 3-32 


CABLE ASSEMBLY 13083689-49 WRE LIST (cont) 


WIRE WIRE WIRE WIRE 


FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 
Pl-Y1  P3-KK 75 24 Р2-22  P10-10 120 24 

Pl-Y3  P3-w 76 24 Р2-Ј3  P4-28 121 24 

P1-Y4  P3-h 77 24 P2-J4  P4-91 122 24 а 
Pl-Y5  P3-v 78 24 P2-J5  P8-39 123 24 T 
Pl-22  P3-V 79 24 P2-J6 P8-40 124 24 n 
P1-26  P3-m 80 24 P2-Kl  P10-3 125 24 : 
Pl-a2 P3-BB 51 24 P2-K2 Р10-4 126 24 Е 
Pl-a2 P1-N2 50 24 P2-K3 P10-5 127 24 6 
Р1-а4 Р3-а 49 24 Р2-К4 Р10-6 128 24 Н 
Р1-а4 P1-N1 48 24 P2-K5  P10-7 129 24 ) 
P2-A2 Р2-а5 81 24 P2-K6 Р10-8 130 24 к 
P2-A6 Р9-2 82 24 P2-L1 Р9-28 131 24 ι 
P2-B2  P2-a4 83 24 P2-L5  P10-1 132 24 M 
Р2-84 P7-11 24 24 P2-L6 Р10-2 133 24 N 
P2-B4 Р1-02 23 24 P2-M2 P8-26 134 24 

P2-B6 P1-J6 28 24 Р2-№1  P7-18 135 24 

P2-C2 P2-a3 84 24 P2-N1 P1-H2 17 24 

P2-C4 Р1-М5 46 24 P2-N2 Р1-К2 136 24 

P2-C5 Р5-14 85 24 P2-N3 P7-19 137 24 

P2-C6 P6-19 86 24 P2-N3 Р1-Н4 19 24 

Р2-01  P5-124 87 24 Ρ2-Ν4  P7-20 138 24 

P2-D3  P5-25 88 24 Р2-М4 Р1-Н5 20 24 

P2-D5 Р5-33 89 24 P2-N5 Р1-Н6 197 24 

P2-D6 Р6-20 90 24 P2-S5 Р5-54 139 24 

P2-E3  P5-19 91 24 P2-Tl Р9-17 140 24 

Рг-Е4  P7-1 92 24 P2-T3  P9-18 141 24 

P2-E4 P1-J5 27 24 P2-Ul Р5-56 142 24 

Р2-Е5 P5-22 93 24 P2-U2 Р3-с 143 24 

P2-E6 Р9-8 94 24 P2-U3 Р5-58 150 24 

P2-Fl  P5-2 95 24 P2-U5 Р5-57 151 24 

P2-F2  P5-3 96 24 P2-U6 P3-b 152 24 

P2-F3  P5-13 106 24 Р2-Ү1  P2-V2 157 24 РУАНО BER 
P2-F4 Р6-3 115 24 P2-V1  P2-66 116 24 

P2-F4 Р1-К5 198 24 P2-V2  P2-Vl 157 24 Ρ] and P2 - DL1-156P 
P2-F6 Р1-К6 36 24 P2-a3  P2-C2 84 24 

P2-G6 P2-V1 116 24 P2-a4  P2-B2 83 24 

Р2-Н1 Р5-65 117 24 P2-a5 Р2-А2 81 24 

P2-H2  P4-48 118 24 P2-bl Р1-М6 47 24 

Р2-21 Р10-9 119 24 P2-b2 Р1-М4 44 24 


3-442 Change 10 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLI ES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13083689-49 WRE LIST (cont) 


FROM 


P2-b3 
P2-cl 
P2-c2 
P2-c3 
P2-c4 
P2-c5 
P2-c6 
|| ρ1-ε 
РЗ-Е 
РЗ-Е 
P3-V 
P3-a 
P3-b 
P3-b 
P3-c 
P3-c 
P3-h 
P3-m 
P3-v 
P3-w 
P3-x 
P3-x 
P3-BB 
P3-CC 
P3-CC 
P3-FF 
P3-FF 
P3-KK 
P3-LL 
P3-LL 
P4-28 
P4-29 
P4-32 
P4-33 
P4-34 
P4-35 
P4-36 
P4-37 
P4-38 
P4-39 


TO 


Р1-М3 
Р1-К1 
Р1-12 
Р1-11 
Р1-М6 
Р1-М5 
Р1-М4 
P1-N3 
P4-50 
P3-LL 
Р1-72 
Р1-а4 
Р3-СС 
Р2-06 
P3-x 

P2-U2 
P1-Y4 
Р1-76 
Pl-Y5 
Р1-Ү3 
P5-1 

P3-c 

Pl-a2 
P3-FF 
P3-b 

P3-LL 
P3-CC 
Р1-Ү1 
Р3-Ғ 

P3-FF 
P2-J3 
P4-79 
P1-W3 
Pl-W4 
P1-W1 
P1-W2 
Р1-И5 
P1-W6 
P1-V1 
P1-V2 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
43 24 
30 24 
38 24 
37 24 
56 24 
55 24 
54 24 
53 24 

158 24 

156 24 
79 24 
49 24 

153 24 

152 24 

144 24 

143 24 
77 24 
80 24 
78 24 
76 24 

145 24 

144 24 
51 24 

154 24 

153 24 

155 24 

154 24 
75 24 

156 24 

155 24 

121 24 

161 24 
71 24 
72 24 
69 24 
70 24 
73 24 
74 24 
65 24 
66 24 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3- 32 


WIRE WIRE 
ID SIZE 


EL9LQ- 1000-79 


P3 - MS27467T25B4S 


a 
° 


ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ 


w 
a 


EL9LQ-1000-3A 


P4 - MS27467T23F35SA 


Change 10 3-442.1 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13083689-49 WRE LIST (cont) 


WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE 
P4-46 P1-V4 67 24 
P4-48 Р2-Н2 118 24 
P4-50 Р4-80 159 24 
P4-50 P3-F 158 24 
Р4-75 P4-92 162 24 
Р4-76 Р4-80 160 24 
P4-79 Р4-29 161 24 
P4-80 P4-76 160 24 
P4-80 Р4-50 159 24 
Р4-91 P2-J4 122 24 
P4-92  P4-75 162 24 
p5-1 р5-11 146 24 
р5-1 P3-x 145 24 
P5-2 P2-F1 95 24 
P5-3 P5-83 97 24 
P5-3 P2-F2 96 24 
p5-4 P1-B1 4 24 
P5-5 P1-Al 1 24 
P5-6 P5-109 163 24 
P5-11  P5-21 147 24 
P5-11  P5-1 146 24 
Р5-12  P5-55 175 24 
P5-13 Р5-32 107 24 
P5-13  P2-F3 106 24 
P5-14  P2-C5 85 24 
P5-17  P5-20 164 24 
Р5-19  P2-E3 91 24 
P5-20  P5-17 164 24 
Р5-21 P5-37 148 24 
p5-21  P5-11 147 24 
p5-22  P2-E5 93 24 
P5-23 Р5-24 165 24 
P5-24 Р5-23 105 24 
P5-25  P2-D3 88 24 
P5-26 Р5-127 166 24 
P5-27  P5-28 167 24 
P5-28 Р5-27 167 24 
P5-30 Р5-46 168 24 
P5-32 Р5-34 108 24 
P5-32 Р5-13 107 24 

3- 442. 2 Change 2 


FROM 


p5-33 
P5-34 
P5-34 
P5-35 
P5-36 
P5-37 
P5-37 
P5-38 
P5-39 
P5-40 
P5-41 
P5-42 
P5-43 
P5-43 
Р5-45 
Р5-46 
Р5-49 
Р5-50 
Р5-51 
Р5-51 


Т0 


Р2-05 
Р5-43 
Ρ5-32 
Ρ1-Ε5 
Р5-64 
Р5-51 
Р5-21 
Р5-39 
Р5-38 
Р1-ҒІ 
p5-42 
Р5-41 
Р5-61 
р5-34 
Ρ1-Ε3 
P5-30 
р5-50 
Р5-49 
Р5-100 
Р5-37 


3-32 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
89 24 

109 24 

108 24 
15 24 

169 24 

149 24 

148 24 

170 24 

170 24 
16 24 

171 24 

171 24 

110 24 

109 24 
14 24 

168 24 

172 24 

172 24 

173 24 

149 24 


EL9LQ- 1000-2 


P5 - MS27467T25F35S 


TM 11- 6625- 3081- 23 
3-32. TPS CABLE ASSEMBLI ES (cont) 3-32 
CABLE ASSEMBLY 13083689-49 WRE LIST (cont) 


WIRE WIRE WIRE WIRE 


FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 
P5-52 P5-53 176 24 P5-105 P1-C5 9 24 
P5-53 р5-52 176 24. P5.106 Р5-92 179 24 
P5-54 Р2-$5 139 24 P5.107 P5-88 178 24 
P5-55  P5.12 15 24. P5.108 P5-110 104 24 
P5-55 P5-100 174 24 P5-108 P5-104 103 24 
P5-56 Р2-01 142 24 р5-109 P5-6 163 24 
Р5-57 P2-U5 151 24 Р5-110 P5-116 105 24 
P5-58 Р2-03 150 24 P5-110 P5-108 104 24 
P5-60 Р1-ҒІ 13 24 P5-111 Pl-A3 2 24 
P5-61 Р5-81 lll 24 P5-112 P5.113 182 24 
P5-61 Р5-43 110 24. P5.113 P5-112 182 24 
P5-64 Р5-36 169 24 P5-ll4 Р1-85 6 24 
P5-65  P2-Hl 117 24 р5-115 P5-118 183 24 
P5-81 P5-82 112 24 P5.116 Р5-10 105 24 
P5-81  P5-61 lll 24 P5-117 Pl-Cl 7 2 
P5-82  P5-123 13 24 P5.118 Р5-115 183 24 
P5-82 P5-81 112 24 P5-119 P5-120 184 24 
P5.83 Р5-85 98 24. P5-120 P5-119 184 24 
P5-83 P5-3 97 24 P5-123 Р5-126 114 24 
P5-85 Р5-90 99 24 P5-123 P5.82 113 24 
P5-85  P5-83 98 24 P5-124 P2-Dl 87 24 
P5-86 Р5-98 177 24 р5-126 Р5-123 14 24 
P5-87 Р1-83 5 24 P5-127 P5-26 166 24 
P5-88  P5-107 178 24 P6-l  PI-k2 31 24 
P5-89 P1-A5 3 24 P6-2  Pl-Ul 63 24 
P5-90  P5-9] 100 24 P6-2 ΡΙ.Κ3 32 24 
P5-90 Р5-85 99 24 P6-3 р2-Е4 115 24 
P5-91 Р5-94 10 24 96-4  Pl-L3 39 24 
Р5-91 Р5-90 100 24 P6-5 Р1-55 61 24 
P5-92  P5-106 179 24 P6-6 РІ-М5 45 24 
P5-93 Р5-96 180 24 P6-8 Pl-L5 41 24 
P5-94  P5-104 102 24 P6-18 21-2 64 24 
P5-94 P5-91 101 24 P6-18  Pl-K4 35 24 
P5-95 P1-D3 ll 24 P6-19 P1-J3 25 24 
P5-96 Р5-93 180 24 P6-19  P2-C6 86 24 
P5-97  Pl-C3 8 24 

P5-98 P5-86 177 24 

P5-99  P5-10] 181 24 

P5-100 P5-55 174 24 

P5-100 P5-5] 173 24 

P5-101 P5-99 181 24 

P5-102 Р1-05 12 24 

P5-103 Р1-01 10 24 FUSCE 
р5-104 P5-108 103 24 

P5-104 Р5-94 100 24 P6-M24308/2-5 F 


Change 9 3- 442. 3 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLI ES (cont) 3-32 


CABLE ASSEMBLY 13083689-49 WRE LIST (cont) 


WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 
P6-20 P1-J4 26 24 P9-16 P9-15 193 24 
P6-20 Р2-06 90 24 P9-17 P2-T1 140 24 
P6-21 PI-L4 40 24 P9-18 P2-T3 141 24 
P6-22 PI-Rl 57 24 Р9-19 Р9-20 194 24 
Р6-25  Pl-L6 42 24 р9-20 Р9-19 194 24 
P7-1 P2-E4 92 24 Р9-23 Р9-31 195 24 
Р7-2 P1-J6 29 24 Р9-24 Р9-12 191 24 
P7-3 Р1-У6 68 24 Р9-25 Р9-30 196 24 
Р7-5 P1-R5 60 24 P9-26 Р9-5 187 24 
P7-6 Р1-У5 22 24 Р9-27 Р9-14 192 24 
Р7-9 Р1-56 62 24 P9-28 P2-L1 131 24 
Р7-11 Р2-84 24 24 Р9-29 Р9-4 188 24 
Р7-18 P2-N1 135 24 P9-30 Р9-25 196 24 
Р7-19 P2-N3 137 24 P9-31 Р9-23 195 24 
Р7-20 Р2-М4 138 24 
Р7-22 P1-R3 59 24 
Р7-26  Pl-R2 58 24 
Р8-26 Р2-М2 134 24 
Р8-39  P2-J5 123 24 
P8-40 P2-J6 124 24 
Р9-1 Р9-13 185 24 Е1910-1000- 13 
Р9-2 P2-A6 82 24 
i Pa = и P7 and P8-M24308/4-5 Е Ë 
P9-5 P9-26 187 24 
P9-5 P9-3 186 24 
P9-6 P9-7 189 24 
P9-7 P9-6 189 24 
P9-8 P2-E6 94 24 
P9-9 P9-11 190 24 
P9-11 Р9-9 190 24 
P9-12 P9-24 191 24 
P9-13 Р9-1 185 24 
P9-14 Р9-27 192 24 
P9-15 Р9-16 193 24 


EL9LQ-1000-77A 


P9 - M83723/81H1831N 


3- 442. 4 Change 9 


TM 11- 6625- 3081- 23 
3-32. TPS CABLE ASSEMBLI ES (cont) 3-32 


CABLE ASSEMBLY 13083689-49 WRE LIST (cont) 


WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE 
P10-1  P2-L5 132 24 
P10-2  P2-L6 133 24 
P10-3 Р2-К1 125 24 
P10-4 Р2-К2 126 24 
P10-5  P2-K3 127 24 
Pl0-6  P2-K4 128 24 EL9LQ- 1000-98 
P10-7  P2-K5 129 24 
P10-8  P2-K6 130 24 
P10-9  P2-J1 119 24 P10 - MDM-51SSB 
P10-10 P2-J2 120 24 


Change 6 3- 443/ (3- 444 bl ank) 
(3-445 thru 3-458 del et ed) 


3- 32. 


TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13083693-19 WRE LIST 


FROM 


P1-A3 
P1-A5 
Р1-В1 
P1-B3 
P1-B5 
P1-C1 
P1-C3 
P1-C5 
P1-D1 
P1-E3 


D1_EA 
га-сч 


Р1-61 
P1-Fl 
P1-F1 
P1-H2 
Pl-H3 
P1-H4 
P1-H4 
Р1-Ј1 
P1-J2 
P1-J2 
P1-J4 
P1-J5 
P1-J6 
P1-K1 
Pl-K2 
Pl-K5 
P1-K6 
Pl-L1 
Pl-L? 
P1-L2 
P1-L3 
P1-L3 
P1-L4 
P1-L4 
P1-L5 
Pl-L6 
Pl-Ml 
P1-M2 
P1-M3 
P1-M4 
P1-M5 
P1-M6 


TO 


P4-46 
P4-22 
P4-5 

P4-6 

P4-23 
P4-39 
P4-30 
P4-41 
SPL13 
SPL14 


DI_YL 
Γα-λο 


Р1-91 
P1-J1 
P4-42 
P3-70 
P3-71 
P4-9 

P2-M6 
P1-F1 
P1-L1 
P3-42 
P 3-43 
P3-46 
P3-67 
P4-29 
P4-31 
P3-47 
P3-66 
Pl-J2 
P1-74 
P3-22 
Pl-L4 
P1-25 
Р1-13 
P3-21 
SPL23 
SPL21 
SPL5 

SPL7 

SPL17 
SPL19 
SPL18 
SPL 4 


WIRE 
SIZE 


FROM 


Р1-М1 
Р1-№ 
P1-N3 
P1-N4 
P1-N5 
P1-N6 
P1-P5 
P1-P6 
P1-R1 
P1-R1 
P1-R2 
P1-R3 
P1-R3 
P1-R4 
P1-R4 
Pl-R5 
P1-R5 
P1-R6 
P1-R6 
P1-S1 
P1-S2 
P1-S3 
P1-S4 
P1-S5 
Р1-56 
Р1-ТІ 
Р1-Т2 
Р1-Т3 
Р1-Т4 
Р1-Т5 
Р1-Т6 
Pl-Ul 
P1-U2 
P1-U3 
Р1-04 
P1-U5 
P1-U6 
P1-V1 
Pl-V2 
Pl-V3 
Р1-\4 
P1-V5 
P1-V6 


TO 


SPL20 
P2-D4 
P1-Y5 
SPL2 

SPL4 

SPL2 

P2-U5 
P2-V1 
P1-U6 
P3-2 

P2-U3 
Р1-а3 
Р3-37 
Pl-a4 
P3-36 
P3-52 
Р1-71 
P3-53 
P1-72 
P2-S5 
P2-T1 
P2-T3 
P2-T5 
P2-E5 
Р2-01 
P2-A6 
Ρ2-Ν6 
P2-D3 
P2-B6 
P2-El 
P2-E3 
STP3 

P4-17 
P3-59 
P3-58 
P4-18 
P1-R1 
P4-40 
P4-48 
P4-43 
P4-44 
P3-74 
P3-50 


Z Z — “m — r Q m m O n с» 


n C oN < x  < CHAU ο > c 


РІ and P2 - DL1-156P 


TM 11- 6625- 3081- 23 


Q 


EL9LQ-1000-82A 


3-32 


3- 459 


TM 11- 6625- 3081- 23 


CABLE ASSEMBLY 13083693-19 WRE LIST (cont) 


FROM TO SIZE FROM TO SIZE 


Р1-М1 Р3-32 24 P2-B6 Pl-T4 24 


P1-W2 SPL 9 20 P2-C2 P2-C4 24 
P1-W3 SPL 10 24 P2-C4 P2-C2 24 
P1-W4 P4-10 26 P2-C6 P6-5 24 


P1-W5 P4-11 26 P2-D1 P4-32 24 
P1-W6 P4-12 26 P2-D3 P1-T3 24 
P1-X1 P3-15 24 P2-D4 P1-N2 24 
P1-X2 P3-18 24 P2-D6 P6-6 24 
Pl-X3 P3-34 24 Р2-Е1 Р1-Т5 24 
P1-X4 P3-51 22 P2-E2 P2-E4 24 
Pl-X5 P3-33 24 P2-E3 Pl-T6 24 
Р1-Х6 Pl-E4 24 P2-E4 P2-E2 24 
Pl-X6 P3-12 24 P2-E5 P1-S5 24 
P1-Y1 P4-47 26 P2-E6 P6-7 24 
P1-Y2 STP8 24 P2-F6 P6-8 24 
P1-Y3 P3-54 24 P2-G1 P3-19 24 
P1-Y4 STP10 24 P2-G2 P3-60 24 
P1-Y5 P3-13 24 P2-G3 P3-10 24 
Pl-Y5 P1-N3 24 P2-G4 P3-68 24 
P1-Y6 P3-14 24 P2-G5 P3-69 24 
P1-Z1 P1-b2 24 P2-G6 P3-17 24 


P1-Z1 P1-R5 24 P2-H1 P6-1 24 
Р1-72 P1-b3 24 P2-H2 P3-61 24 
P1-Z2 P1-R6 24 P2-H4 P6-2 24 
P1-23 STP1 24 P2-H5 P6-3 24 
Р1-24 P1-L2 26 P2-H6 P6-4 24 
Р1-25 P1-L3 26 P2-J1 SPL4 24 


P1-26 P4-45 26 P2-J2 SPL 15 24 
Pl-al Р3-55 22 P2-J3 SPL16 24 
P1-al P2-L3 26 P2-J4 SPL6 24 
Pl-a2 P3-56 22 P2-J5 SPL8 24 
Pl-a2 P2-L1 26 P2-J6 SPL 11 24 
Pl-a3 P1-R3 24 Р2-К1 Р4-28 26 
Pl-a4 P1-R4 24 P2-K2 P4-13 26 
Pl-a5 P3-31 24 P2-K3 P4-24 26 
Р1-аб Р3-30 24 P2-K4 P4-26 26 
P1-b2 Р1-21 24 P2-K5 P4-25 26 
P1-b3 P1-22 24 P2-K6 SPL 2 26 
P2-A4 P6-9 24 P2-L1 Pl-a2 26 
P2-A6 P1-T1 24 P2-L2 P3-75 26 
P2-B2 P2-B4 24 P2-L3 Pl-al 26 
P2-B4 P2-B2 24 


3- 460 Change 12 


3- 32. 


CABLE ASSEMBLY 13083693-19 WRE LIST (cont) 


FROM 


P2-L4 
P2-L5 
P2-L6 
P2-M1 
P2-M2 
P2-M3 
P2-M4 
P2-M5 
P2-M6 
Р2-М1 
P2-N2 
P2-N3 
P2-N4 
P2-N5 
P2-N6 
P2-S5 
P2-T1 
P2-T1 
P2-T3 
P2-T5 
P2-U1 
P2-U3 
P2-U5 
P2-V1 
P2-b1 
P2-b2 
P2-b4 
P2-b5 
P2-cl 
P2-c2 
P3-1 

P3-2 

P3-3 

P3-4 

P3-5 

P3-6 

P3-7 

P3-8 

P3-9 

P3-10 
P3-12 
P3-13 
P3-14 


TPS CABLE ASSEMBLI ES (cont) 


TO 


P4-37 
P3-57 
P4-27 
P4-19 
P4-20 
Р4-36 
Р4-7 

P4-8 

P1-H4 
P3-45 
P3-28 
P3-77 
P3-78 
P3-29 
Pl-T2 
Р1-51 
P3-5 

P1-S2 
P1-S3 
P1-S4 
P1-S6 
P1-R2 
P1-P5 
P1-P6 
SPL 23 
SPL 24 
SPL 26 
SPL 25 
SPL21 
SPL 21 
SPL 12 
P1-R1 
P3-36 
SPL 15 
p2-T1 
SPL2 

SPL4 

SPL13 
SPL14 
P2-G3 
Pl-X6 
Р1-Ү5 
P1-Y6 


WIRE 
SIZE 


FROM 


P3-15 
P3-17 
P3-18 
P3-19 
P3-21 
P3-22 
P3-23 
P3-26 
P3-27 
P3-28 
P3-29 
P3-30 
P3-31 
P3-32 
P3-33 
P3-34 
P3-35 
P3-36 
P3-36 
P3-37 
P3-41 
P3-41 
P3-42 
P3-43 
P3-44 
P3-45 
P3-46 
P3-47 
P3-50 
P3-51 
P3-52 
P3-53 
P3-54 
P3-55 
P3-56 
P3-57 
P3-58 
P3-59 
P3-60 
P3-61 
P3-63 
P3-64 


TO 


P1-X1 
P2-G6 
Р1-Х2 
Р2-61 
Р1-14 
Pl-L2 
SPL16 
SPL6 

SPL8 

P2-N2 
P2-N5 
Pl-a6 
Р1-а5 
P1-W1 
Р1-Х5 
Р1-Х3 
STP11 
P3-3 

P1-R4 
P1-R3 
STP2 

STP4 

P1-J2 
P1-J4 
SPL11 
P2-N1 
P1-J5 
P1-K5 
P1-V6 
Р1-Х4 
P1-R5 
P1-R6 
P1-Y3 
Pl-al 
Pl-a2 
P2-L5 
P1-U4 
P1-U3 
P2-G2 
P2-H2 
SPL 10 
SPL 9 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32 


EL9LQ-1000-69 


P3-M24308/2-15F 


Change 12 


σοι 


3- 461 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLI ES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13083693-19 WRE LIST (cont) 


ı T^ CV 


3- 462 


WIRE 

TO SIZE 
Pl-K6 22 
P1-J6 22 
P2-G4 24 
P2-G5 24 
Р1-Н2 22 
Р1-Н3 22 
Р1-У5 24 
STP 12 24 
P2-L2 26 

P5 COAX 
P2-N3 24 
P2-N4 24 
Р1-В1 26 
Р1-83 26 
Р2-М4 26 
Р2-М5 26 
P1-H4 26 
P1-W4 26 
P1-W5 26 
P1-W6 26 
P2-K2 26 
P1-U2 26 
P1-U5 26 
Р2-М1 26 
Р2-М2 26 
Р1-А5 26 
P1-B5 26 
P2-K3 26 
P2-K5 26 
P2-K4 26 
P2-L6 26 
P2-Kl 26 
Pl-Kl 26 
P1-C3 26 
Pl-K2 26 
P2-Dl 26 
Р2-М3 26 
Р2-14 26 
Р1-С1 26 
Р1-У1 26 
Р1-С5 26 
Р1-Е1 26 
P1-V3 26 


Change 12 


FROM 


P4-44 
P4-45 
P4-46 
Р4-47 
Р4-48 
P5 
P6-1 
P6-2 
P6-3 
Р6-4 
Р6-5 
Р6-6 
Р6-7 
Р6-8 
Р6-9 
SPL2 
SPL 2 
SPL 2 
SPL2 
SPL4 
SPL4 
SPL 4 
SPL 4 


SPL5 
SPL5 


JIU м 


SPL6 
SPL6 
SPL6 
SPL7 
SPL7 
SPL8 
SPL 8 
SPL8 
SPL9 
SPL9 
SPL9 
SPL 10 
SPL 10 
SPL10 
SPL11 
SPL11 
SPL11 
SPL12 
SPL12 


P4 - МОМ-5155Р 


3- 32 


EL9LQ- 1000-98 


ΕισιΩ- 1000-10 


P6-M24308/4-1F 


э 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLI ES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13083693-19 WRE LIST (cont) 


FROM 


SPL 12 
SPL 12 
SPL 12 
SPL13 
SPL13 
SPL13 
SPL14 
SPL 14 
SPL14 
SPL 14 
SPL15 
SPL 15 
SPL15 
SPL 16 
SPL16 
SPL 16 
SPL17 
SPL 17 
SPL18 
SPL18 
SPL 19 
SPL 19 
SPL20 
SPL 20 


TO 


STP7 

STP9 

P3-1 

SPL 20 
Р1-01 
Р3-8 

SPL23 
SPL 24 
Pl-E3 
P3-9 

P2-J2 
SPL 25 
P3-4 

P2-J3 
SPL26 
P 3-23 
P1-M3 
SPL9 

Р1-М5 
SPL10 
P1-M4 
SPL 11 
Р1-М1 
SPL13 


WIRE 
SIZE 


FROM 


SPL21 
SPL21 
SPL21 
SPL23 
SPL23 
SPL23 
SPL 24 
SPL 24 
SPL25 
SPL25 
SPL26 
SPL 26 
STP1 
STP2 
STP3 
STP4 
STP5 
STP6 
STP7 
STP8 
STP9 
STP10 
STP11 
STP12 


TO 


Pl-L6 
P2-cl 
P2-c2 
Р1-15 
P2-bl 
SPL 14 
SPL14 
P2-b2 
P2-b5 
SPL 15 
P2-b4 
SPL16 
Р1-73 
Р3-41 
Р1-01 
Р3-41 
SPL12 
SPL 12 
SPL 12 
P1-Y2 
SPL12 
P1-Y4 
P3-35 
P3-75 


TM 11- 6625- 3081- 23 


Change 10 


3-32 


3-463 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLI ES (cont) 3- 32 


CABLE ASSEMBLY 13083693-29 WRE LIST 


Pl-E3 P4-33 26 P1-V5 Р1-Е6 26 
Р1-Е5 Р4-14 26 P1-V6 P3-40 24 
Pl-E6 P1-V5 26 P1-V6 P1-H5 24 


WIRE WIRE 

FROM TO SIZE FROM TO SIZE 

Pl-Al Р4-25 26 P1-N4 SPL3 20 

Pl-A3 Р4-46 26 ΡΝ» SPL13 20 

Pl-A5 Р4-22 26 Pl-N6 SPL3 20 

Pl-Bl Р4-5 26 Pl-U] P3-38 24 A Β 

р1-83 P4-6 26 Pl-U2 Р4-17 26 в 8 

Р1-В5 Р4-23 26 P1-U3 P3-60 24 c = 

Pl-Cl Р4-49 26 P1-U3 ρ]-Η6 24 D a 

Pl-C5 Р4-50 26 21-04  P3-61 24 E E 

Р1-01 Р4-34 26 Pl-U4 Р1-]3 24 F Β 

21.03 24-15 26 Pl-U5 Р4-18 26 G ü 

р1-05 24-16 26 Pl-U6 Р4-42 26 à B 

Р1-Е1 Р4-35 26 Р1-73 Р3-8 24 : - 

01-62 Pl-w4 24 Р1-\4 Ρ2-Α2 24 с ~ 

Pi-E2  SPL5 24 Pl-V4 P3-41 24 Ж - 
N a 


РТ-Е6 STP6 26 Pl-41 Р3-32 24 = 
Pl-Fl Р4-41 26 Pl-W2  SPL12 26 B 
Pl-Fl Р1-Ј1 24 Pl-W3 5Р110 26 m 
Pl-H5 Р1-у6 24 Pl-w4 Р1-Е2 24 ü 
Pl-H6 P1-U3 24 Pl-Xl _ P3-19 24 u 
Pl-J] Р1-ҒІ 24 Pl-X2 P4-11 26 || 
21-03 Р1-/4 24 Pl-X3 Р3-26 24 Г] 
21-44 Р3-74 24 P1-X4 Р2-В2 24 = 
Pl-K1 Р4-29 26 Pl-X5 Р3-29 24 u 
2Р1-К2 24-31 26 P1-X6 Р4-12 26 Β 
Pl-K3 P2-L4 24 Pl-Yl р4-47 26 | 
Р1-К4 P2-L6 24 Pl-Y2 Р4-10 26 E 
Pl-Ll P3-1 22 Pl-Y3 Р3-6 24 

P1-L2 Р3-21 22 Р1-74 Р3-9 24 i 
Pl-L3 SPL4 22 Pl-Y5 Р3-13 24 

Р1-14 SPL4 22 P1-Y6 P3-16 24 ELOLQ- 1000-824 
Pl-L5 5Р125 20 Р1-21 Р3-5 24 

21-16 SPL24 20 Р1-22 Р3-25 24 P1 and P2 - DL1-156P 
Pl-M] SPL1 20 Pl-23 Р4-7 26 

Pl-M2 SPL14 20 Р1-24 Р4-8 26 

Pi-M3 SPL11 20 Pl-25 Р4-9 26 

Р1-М4  SPL7 20 Р1-26 P4-45 26 

р1-М5  SPL9 20 pl-al P2-L3 26 


P1-M6 SPL13 20 Pl-al P3-31 22 
Р1-М1 SPL22 20 Р1-а2 P2-Li 24 


3-464 Change 2 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13083693-29 WRE LIST (cont) 


FROM 


Р1-а2 
Р1-а3 
Р1-а4 
Р1-а5 
Pl-a6 
P2-A2 
P2-B2 
P2-C5 
P2-D1 
P2-D5 
P2-E3 
P2-F1 
P2-H2 
P2-H3 
P2-J1 
P2-J2 
P2-J3 
P2-J4 
P2-J5 
P2-J6 
P2-K2 
P2-K3 
P2-K4 
P2-K5 
P2-K6 
P2-L1 
P2-L? 
P2-L3 
P2-L 4 
P2-L4 
P2-L6 
P2-L6 
P2-M1 
P2-M2 
P2-M6 
P2-N1 
P2-N2 
P2-N3 
P2-N4 
P2-N5 
P2-N6 


TO 


P3-11 
P3-42 
P3-62 
P3-10 
P3-30 
P1-V4 
P1-X4 
P4-39 
P4-40 
P4-27 
P4-28 
P4-26 
SPL 23 
SPL 26 
SPL 3 

SPL 20 
SPL 17 
SPL 2 

SPL 15 
SPL8 

P4-13 
P4-24 
P4-43 
P4-44 
SPL 13 
Р1-а2 
P4-48 
Pl-al 
P3-48 
P1-K3 
P3-70 
P1-K4 
SPL18 
SPL 27 
P3-47 
P3-67 
P3-49 
P3-69 
P3-17 
P3-37 
P3-18 


WIRE 
SIZE 


22 
24 
24 


FROM 


Р2-Т1 
P2-T3 
P2-T5 
P2-UI 
P2-U3 
P2-U5 
P2-V1 
P2-bl 
P2-b2 
P2-b4 
P2-b5 
P2-cl 
P2-c2 
P3-1 

P3-2 

P3-3 

P3-4 

P3-5 

P3-6 

P3-7 

P3-8 

P3-9 

P3-10 
P3-11 
P3-12 
P3-13 
P3-14 
P3-15 
P3-16 
P3-17 
P3-18 
P3-19 
P3-20 
P3-21 
P3-22 
P3-23 
P3-24 
P3-25 
P3-26 
P3-27 
P3-29 


TO 


P3-77 
P4-30 
P4-32 
P4-21 
P4-38 
P4-3 
Р4-4 
SPL 25 
SPL 26 
SPL 16 
SPL 21 
SPL24 
SPL 24 
P1-L1 
SPL10 
SPL8 
SPL 20 
Р1-71 
Р1-Ү3 
P5 
P1-V3 
P1-Y4 
Pl-a5 
Pl-a2 
STP7 
Pl-Y5 
SPL 13 
SPL 2 
P1-Y6 
P2-N4 
P2-N6 
P1-X1 
SPL26 
P1-L2 
SPL 12 
SPL6 
SPL 17 
P1-Z2 
P1-X3 
SPL 27 
P1-X5 


TM 11-6625- 3081-23 


3-32 


EL9LQ-1000-69 


P3-M24308/2-15F 


Change 12 


B 


3- 465 


TM 11- 6625- 3081- 23 
3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 3-32 
CABLE ASSEMBLY 13083693-29 WRE LIST (cont) 


WIRE WIRE 
FROM TO SIZE FROM TO SIZE 


P3-30 Pl-a6 24 P4-21 p2-U1 26 
P3-31 P1-al 22 P4-22 P1-A5 26 
P3-32 P1-W1 24 Р4-23 P1-B5 26 
P3-34 SPL 3 22 Р4-24 Р2-К3 26 
P3-35 SPL 15 22 P4-25 P1-Al 26 
P 3-36 SPL 19 22 P4-26 P2-F1 26 
P3-37 P2-N5 24 P4-27 P2-D5 26 
P3-38 P1-U1 24 P4-28 P2-E3 26 
P3-39 SPL23 22 P4-29 Р1-К1 26 
Р3-40 P1-V6 24 P4-30 P2-T3 26 
P3-41 Pl-V4 24 P4-31 P1-K2 26 
Р3-42 Pl-a3 24 P4-32 P2-T5 26 
P3-47 P2-M6 24 P4-33 Pl-E3 26 
P3-48 P2-L4 24 P4-34 Р1-01 26 
P3-49 P2-N2 24 P4-35 Pl-El 26 


P3-54  SPL4 22 P4-38  P2-U3 26 
P3-60 Р1-03 24 P4-39  P2-C5 26 
P3-61 P1-U4 24 P4-40  P2-Dl 26 EL9LQ-1000-98 


P3-62 Р1-4 24 P4-4  PI-Fl 26 

P3-67 Ρ2-Ν] 24 24-42 ῥΡ]-υ 26 

P3-69 P2-N3 24 P4-43 р2-қ4 26 МЕТ P4-MDMV51SSB 
P3-70 Р2-16 24 P4-44  P2-K5 26 

P3-74 ρ]-04 24 P4-45 P1-Z6 26 

P3-77 © Р2-1Т1 22 24-46 РАЗ 26 
PÀ-3 р2-05 26 Р4-47 Р1-Ү1 26 
р4-4 Ρ2-γ] 26 P4-48 — P2-2 26 
24-5 ρ]-Β] 26 P4-49 РІ-СІ 26 
P4-6  Pl1-B3 26 P4-50 Р1-С5 26 


P4-7 P1-23 26 P5 Р3-7 COAX 
P4-8 Р1-24 26 SPL 1 SPL 2 20 
P4-9 Р1-75 26 SPL1 Р1-М1 20 
Р4-10 P1-Y2 26 SPL 2 SPL1 20 


P4-11 P1-X2 26 SPL 2 P2-J4 26 
P4-12 P1-X6 26 SPL 2 P3-15 22 
P4-13 P2-K2 26 SPL 3 Pl-N6 20 
P4-14 Pl-E5 26 SPL 3 P1-N4 20 
P4-15 P1-D3 26 SPL 3 Р2-Ј1 20 
P4-16 P1-D5 26 SPL 3 P3-34 22 
Р4-17 P1-U2 26 SPL4 P1-L3 22 
P4-18 P1-U5 26 SPL 4 P1-L4 22 

SPL 4 P3-54 22 


3- 466 Change 12 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 3.32 


CABLE ASSEMBLY 13083693-29 H RE LIST (cont) 


WIRE WIRE 
FROM TO SIZE FROM TO SIZE 
SPL5 STP1 22 SPL18 P2-M1 20 
SPL5 STP3 22 SPL18 SPL19 20 
SPL5 Р1-Е2 24 SPL19 SPL18 20 
SPL6 STP2 24 SPL19 P3-36 22 
SPL6 STP4 24 SPL20 P2-J2 26 
SPL6 P3-23 22 SPL 20 SPL21 20 
SPL7 P1-M4 20 SPL20 P3-4 22 
SPL7 SPL8 20 SPL21 P2-b5 20 
SPL8 SPL7 20 SPL21 SPL20 20 
SPL8 P2-J6 26 SPL22 Р1-М1 20 
SPL8 P3-3 22 SPL22 SPL23 20 


SPL9 P1-M5 20 SPL23 SPL22 20 
SPL9 SPL 10 20 SPL23 P2-H2 26 
SPL 10 P1-w3 26 SPL 23 P3-39 22 
SPL 10 SPL9 20 SPL 24 P1-L6 20 
SPL 10 P3-2 22 SPL 24 P2-cl 20 
SPL 11 P1-M3 20 SPL24 P2-c2 20 
SPL 11 SPL 12 20 SPL 25 P1-L5 20 
SPL12 Р1-и2 26 SPL25 P2-bl 20 
SPL 12 SPL11 20 SPL25 SPL26 20 
SPL 12 P3-22 22 SPL26 5Р 25 20 
SPL13 P1-M6 20 SPL26 P2-b2 20 
SPL13 P1-N5 20 SPL26 P2-H3 26 
SPL13 P2-K6 26 SPL26 P3-20 22 
SPL13 P3-14 22 SPL27 STP5 26 
SPL14 P1-M2 20 SPL27 P3-27 26 
SPL14 SPL15 20 SPL27 P2-M2 26 


SPL15 SPL14 20 STP1 SPL5 26 
SPL15 P2-J5 26 STP2 SPL6 26 
SPL15 P3-35 22 STP3 SPL5 26 
SPL16 P2-b4 20 STP4 SPL6 26 


SPL16 SPL17 20 STP5 SPL27 26 
SPL17 SPL16 20 STP6 P1-E6 26 
SPL17 P2-J3 26 STP7 P3-12 26 
SPL17 P3-24 22 m 


Change 10 3- 467 
(3-468 thru 3-489 del eted) 


TM 11-6625- 3081- 23 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLI ES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13083701 WRE LIST 


FROM 


Pl-A: 
P1-D4 
P1-H4 
P1-L1 
P1-L1 
P1-L2 
P1-L2 
P1-N1 
Р1-М2 
P1-N3 
P1-N4 
P1-N5 
P1-N6 
P1-U1 
P1-U2 
Р1-03 
P1-U4 
P1-U4 
P1-U5 
P1-U6 
P1-U6 
P1-V1 
Р1-у2 
P1-V3 
Р1-\4 
P1-V5 
P1-V6 
P1-w1 
P1-W2 
P1-W3 
P1-W4 
P1-W5 
P1-W6 
Р1-Х1 
Р1-Х2 
Р1-Х3 
P1-X4 
Р1-Х5 
Р1-Х6 


3-490 


Т0 


МІКЕ 
512Е 


P3-100 24 


Р2-Е2 
Р5-31 
Р1-Ү6 
Р4-21 
Pl-Wl 
P4-22 
P3-62 
P3-63 
P3-64 
P3-65 
Pl-U4 
P1-U6 
P4-58 
P4-60 
P4-61 
P1-N5 
SPL2 

P4-63 
P1-N6 
SPL1 

P4-52 
P4-53 
P4-54 
P4-55 
Р4-56 
Р4-57 
P1-L2 
Р4-35 
Р4-36 
Р4-38 
Р4-45 
Р4-51 
Р4-71 
Р4-23 
Р4-24 
Р4-25 
Р4-26 
Р4-27 


24 


FROM 


P1-Y1 
P1-Y2 
P1-Y3 
P1-Y4 
P1-Y5 
P1-Y6 
P1-71 
P1-Z2 
Р1-73 
P1-74 
P1-Z5 
Р1-76 
Pl-al 
Р1-а2 
Р1-а3 
Pl-a4 
Pl-a5 
Р1-аб 
Р2-А4 
P2-A6 
P2-B4 
P2-B6 
P2-C4 
P2-C6 
P2-D4 
P2-D6 
P2-E2 
P2-E4 
P2-E6 
P2-F4 
P2-F6 
P2-Gl 
P2-G2 
P2-G4 
Р2-65 
P2-G6 
P2-H1 
P2-H1 
P2-H2 


TO 


P4-14 
P4-15 
P4-16 
P4-17 
P4-18 
P1-L1 
P4-7 

P4-8 

P4-9 

P4-10 
P4-11 
P4-13 
P3-31 
P3-32 
P3-4 

P3-3 

P4-5 

P4-6 

P2-S6 
P3-25 
P2-T6 
P3-26 
P3-49 
P3-27 
P3-50 
P2-H1 
P1-D4 
P3-51 
P2-P6 
P3-1 

P2-R6 
P3-98 
P2-V3 
P5-4 

P5-25 
P5-27 
P2-D6 
P2-V5 
P2-V4 


WIRE 

SIZE FROM 
24 P2-H2 
24 P2-H5 
24 P2-H5 
24 P2-H6 
24 P2-H6 
24 P2-J2 
24 P2-J3 
24 P2-J4 
24 = P2-J5 
24 P2-J6 
24 P2-J6 
24 P2-K1 
24 P2-K2 
24 P2-K3 
24 P2-K4 
24 P2-K5 
24 P2-K6 
24 P2-Ll 
24 P2-L2 
24 P2-L3 
24  P2-L4 
24 P2-L5 
24  P2-L6 
24  P2-Ml 
24 р2-М2 
24 P2-M3 
24 P2-M4 
24 Р2-М5 
24 P2-M6 
24  P2-Nl 
24  P2-N? 
24 P2-N3 
24 P2-N3 
24  P2-M 
24 Р2-М5 
24 P2-N5 
24 P2-N6 
24 P2-P6 
24 P2-R6 


3-32 
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ELPLQ-1000-82A 


P1 and P2 - DL1-156P 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLI ES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13083701 WRE LIST (cont) 


FROM 


P2-S6 
P2-T6 
P2-V3 
P2-V4 
P2-V4 
P2-V5 
P2-V5 
P2-V6 
P2-V6 
P2-W1 
P2-W2 
P2-X1 
P2-X2 
P2-X3 
P2-X4 
P2-X5 
P2-X6 
P2-Y3 
P2-Y4 
P2-Y5 
P2-Y6 
Р2-21 
Р2-72 
Р2-73 
p2-24 
P2-al 
Р2-а2 
P2-b1 
P2-cl 
P3-1 

P3-2 

P3-3 

P3-4 

P3-5 

P3-6 

P3-7 

P3-8 

P3-9 

P3-10 


TO 


P2-A4 
P2-B4 
P2-G2 
P2-H2 
P3-30 
P2-Hl 
P3-28 
P2-J6 
P3-29 
P3-40 
P3-41 
P4-31 
P4-48 
P6-S 

P6-W 

P6-J 

P6-N 

P3-9 

P3-13 
P3-55 
P3-56 
P5-10 
P6-L 

P6-M 

P3-34 
P3-70 
P3-71 
P2-H6 
P2-H5 
P2-F4 
P2-M2 
Pl-a4 
Pl-a3 
P2-M5 
P2-L1 
SPL3 

SPL4 

P2-Y3 
SPL5 


WIRE 
SIZE 


F ROM 


P3-11 
P3-12 
P3-13 
P3-15 
P3-16 
P3-17 
P3-18 
P3-19 
P3-20 
Р3-21 
Р3-22 
Р3-23 
P3-24 
Р3-25 
Р3-26 
Р3-27 
P3-28 
P3-29 
Р3-30 
P3-31 
P3-32 
P3-33 
РЗ- 34 
Р3-35 
Р3-38 
Р3-40 
Р3-41 
Р3-49 
P3-50 
P3-51 
P3-55 
P3-56 
P3-62 
P3-63 
P3-64 
P3-65 
P3-66 
P3-67 
P3-70 


TO 


P6-h 
P6-g 
P2-Y4 
P6-C 
P2-L6 
P6-P 
P6-D 
P6-Y 
P6-X 
STP4 
SPL6 
P6-B 
P6-A 
P2-A6 
P2-B6 
P2-C6 
P2-V5 
P2-V6 
P2-V4 
P1-al 
Pl-a2 
STP6 
Р2-74 
Р12 
Р18 
P2-W1 
P2-W2 
P2-C4 
P2-D4 
P2-E4 
P2-Y5 
P2-Y6 
P1-N1 
P1-N2 
P1-N3 
P1-N4 
SPL 2 
SPL1 
P2-al 


WIRE 
SIZE 


TM 11- 6625- 3081- 23 


~ 
о 
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3- 32 


EL9LQ-1000-51 


Ρ3-Μ527467Τ23[355 


Change 8 


3-491 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLI ES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13083701 WRE LIST (cont) 


FROM 


P3-71 
P3-72 
P3-73 
P3-74 
P3-75 
P3-98 
P3-99 
P3-100 
P4-1 
P4-2 
P4-3 
P4-4 
P4-5 
P4-6 
P4-7 
P4-8 
P4-9 
P4-10 
P4-11 
P4-13 
P4-14 
P4-15 
P4-16 
Р4-17 
P4-18 
P4-21 
P4-22 
P4-23 
P4-24 
P4-25 
P4-26 
P4-27 
P4-31 
P4-35 
P4-36 
P4-38 
P4-45 
P4-48 


3- 492 


WIRE 
TO SIZE 


P2-a2 24 
Р2-М1 24 
P17 24 
P11 24 
P2-M4 24 
P2-Gl 24 
P2-L2 24 
P1-Al 24 
P2-J4 24 
P2-N3 24 
P2-N5 24 
P2-J5 24 
Pl-a5 24 
Pl-a6 24 
Р1-71 24 
Р1-72 24 
Pl-23 24 
Р1-74 24 
Р1-75 24 
Р1-76 24 
Р1-Ү1 24 
Р1-Ү2 24 
Pl-Y3 24 
Р1-Ү4 24 
Р1-Ү5 24 
p1-11 24 
Pl-L2 24 
Р1-Х2 24 
Р1-Х3 24 
Р1-Х4 24 
Р1-Х5 24 
P1-X6 24 
Р2-Х1 24 
Pl-W2 24 
Pl-43 24 
Pl-W4 24 
Pl-W5 24 
Р2-Х2 24 


Change 10 


FROM 


P4-51 
Р4-52 
Р4-53 
P4-54 
P4-55 
P4-56 
Р4-57 
P4-58 
P4-60 
P4-61 
P4-63 
P4-65 
P4-66 
P4-70 
P4-71 
P4-72 
P4-73 
P4-74 


TO 


P1-W6 
Р1-У1 
Р1-Ү2 
Р1-У3 
P1-V4 
P1-V5 
P1-V6 
Р1-01 
P1-U2 
P1-U3 
P1-U5 
P2-J2 
P2-N1 
P2-K5 
Р1-Х1 
P2-N2 
P2-M6 
P2-K4 


WIRE 
SIZE 


EL9LQ- 1000-69 
P4-M24308/2-15F “ЖҰ 


3- 32 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 3-32 


CABLE ASSEMBLY 13083701 WRE LIST (cont) 


WIRE WIRE 
FROM TO SIZE FROM TO SIZE 


P6-F SPL3 24 EL9LQ-1000-86 
P6-G P2-H6 24 
P6-H P2-H5 24 P5-MS27467T15F35P 


EL9LQ-1000-42A 


P6-MS27467121F39S 


Change 8 3- 492. 1 


TM 11- 6625- 3081- 23 
3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 3-32 
CABLE ASSEMBLY 13083701 WRE LIST (cont) 


WIRE WIRE 
FROM TO SIZE FROM TO SIZE 


P7-E SPL2 24 STP6 P3-33 24 


P7-F 551 24 STP6 — STP5 24 | 
P8 P6-m 24 «τρ; Р6-к 24 
P9 P6-g 24 STP7 51Ρ9 24 


P10 p5-32 24 STP8 P6-i 24 
Pll P3-74 24 STP9 5ТР7 24 
P12 P3-35 24 STP9 STP10 24 
P13 P6-h 24 5ТРІ0 5ТР9 24 
P14 P6-T 24 STP11 STP12 24 
P15 Р6-1 24 STP12 Р6-е 24 
Р16 P6-a 24 STP12 5ТР11 24 


SPL6 P3-22 24 EL9LQ- 1000-76 
P7-MS27467113F8P 


3- 492. 2 Change 8 
(3-493 thru 3-500 del et ed) 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13083708 WRE LIST 


P1-Al Р1-Н1 24 
Р1-АЗ P1-N3 24 
P1-A5 P1-M6 24 
Р1-В1 Р1-М5 24 
Р1-С1 Р1-11 24 
Р1-С1 Р2-26 24 
P1-C3 P2-22 24 
P1-C5 P2-21 24 
Р1-01 Р2-20 24 
P1-D3 P2-30 24 
P1-D5 P2-31 24 
P1-J2 P1-J3 24 
P1-J3 Р1-Ј2 24 
P1-J3 P2-36 24 
P1-J4 P1-J5 24 
P1-J5 P1-J4 24 
Р1-Ј5 Р2-37 24 
P1-J6 P2-35 24 
Р1-К1 P1-K2 24 
P1-K2 P1-K1 24 
P1-K2 P2-23 24 
P1-K5 P1-K6 24 
P1-K6 P1-K5 24 
P1-K6 P2-27 24 
P1-L1 P1-Cl 24 
P1-L6 P2-34 24 
P1-M6 P1-A5 24 
P1-M6 P2-25 24 
Р1-М1 Р1-А1 24 
ΡΙ-ΝΙ P2-28 24 
Pl-N2 P2-33 24 
P1-N3 P1-A3 24 
P1-N3 P2-29 24 
P1-N4 P2-32 24 
P1-N5 Р1-В1 24 
Р1-М5 Р2-24 24 
Р1-51 Р3-55 24 
Р1-52 РЗ-Т1 24 
Р1-53 P3-T3 24 
P1-S5 P3-E5 24 


(3-501 blank)/3-502 


FROM 


P1-T1 
P1-T2 
P1-T3 
P1-T4 
P1-T5 
P1-T6 
P2-20 
P2-21 
P2-22 
P2-23 
P2-24 
P2-25 
P2-26 
P2-27 
P2-28 
P2-29 
P2-30 
P2-31 
P2-32 
P2-33 
P2-34 
P2-35 
P2-36 
P2-37 
P3-A2 
P3-B2 
P3-C5 
P3-D1 
P3-D3 
P3-D5 
P3-E1 
P3-E3 
P3-E5 
P3-S5 
P3-T1 
P3-T3 
P3-b4 
P3-b5 


Change 17 


(3-503 thru 3-532 deleted) 


P 


—— 


4 


EL9LQ- 1000-82A 


and P3 - DL1-156P 


3-32 


EL9LQ-1000-86 


P2-MS27468T15F35S 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13083728 WRE LIST 


FROM 


C1-NEG 
С1-Р0$ 
GND 
| 
P1-E4 
P1-F2 
P1-H2 
P1-H3 
P1-H4 
P1-H5 
P1-J1 
P1-J1 
Pi-J2 
P1-J3 
P1-J4 
P1-J5 
P1-J6 
P1-K1 
Р1-К2 
BP1-k3 
Р1-К5 
P1-K6 
P1-L1 
P1-L2 
P1-L3 
Р1-14 
Р1-М2 
Р1-М3 
Р1-М4 
Р1-М5 
P1-N1 
Р1-М1 
Р1-М1 
P1-N2 
P1-N2 
P1-N2 
P1-N3 
P1-N3 


SHLD 


SHLD 


TO 


01-С 
TB2-E18 
$Р 1 
SPL1 
^PL1 
STP4 
P4-3 
P4-4 
P4-5 
P4-16 
P1-W1 
P3-Z 
P5-D 
Р5-7 
P5-A 
P5-X 
P5-a 
P4-29 
P4-28 
Pl-V6 
P1-Y1 
P3-F 
p4-14 
P4-15 
P4-12 
P4-13 
P1-N1 
Pl-N2 
P1-N3 
Pl-a2 
P1-M2 
P4-8 
STP1 
P1-M3 
P4-9 
STP2 
P1-M4 
P4-22 


Pl-N3 SHLD STP3 


WIRE 
SIZE 


24 
24 


FROM 


P1-N4 
Р1-01 
P1-U2 
P1-U3 
P1-U3 
Pl-U4 
P1-U5 
P1-U6 
Р1-ү1 
P1-V2 
Р1-у2 
Р1-\4 
Pl-V4 
Pl-V5 
Pl-V6 
P1-V6 
Р1-М1 
Pl-W4 
P1-W5 
P1-W6 
Р1-Х1 
P1-X3 
P1-X4 
Р1-Х5 
Р1-Х6 
Р1-Ү1 
P1-Y1 
Р1-Ү3 
Р1-Ү4 
Р1-Ү6 
Р1-72 
Р1-74 
Р1-75 
Р1-76 
Р1-а1 
Р1-а2 
Pl-a2 


TO 


P1-U3 
P5-P 
Ρ5-5 
Pl-N4 
P5-W 
P5-B 
P3-b 
TB2-E7 
TB2-E2 
Pl-V4 
P5-R 
Р1-ү2 
P5-j 
TB2-E12 
Pl-K3 
TB2-E5 
Pl-J1 
ТВ2-Е11 
P5-G 
P5-H 
P4-40 
P4-17 
P5-N 
TB2-E8 
P4-24 
P1-K5 
P4-26 
P4-18 
P4-35 
P4-41 
P4-10 
P4-23 
P5-T 
P5-L 
P3-g 
P1-M5 
P4-21 


Р1-а2 SHLD STP4 


TM 11- 6625- 3081- 23 


EL9LQ-1000-82A 


3- 32 


Pl and P2 - DL1-156P 


Change 2 


3-533 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13083728 WRE LIST (cent) 


FROM 


P1-a3 
Pl-a4 
Pl-a5 
P2-A2 
P2-A4 
P2-A4 
P2-A6 
P2-B2 
P2-B4 
P2-B6 
P2-C4 
P2-C6 
P2-D2 


P2-D4 


P2-D6 
P2-E2 
P2-E4 
P2-E6 
P2-F2 
P2-F3 
P2-F4 
P2-F6 
P2-G3 
P2-G4 
P2-65 
P2-G6 
P2-H1 
P2-H2 
P2-H3 
P2-H4 
P2-H5 
P2-H6 
P2-J3 
P2-J4 
P2-J5 
P2-J6 
P2-Kl 
P2-K2 
P2-K4 
P2-K6 


3- 534 


TO 


P4-34 
P4-31 
P4-32 
P2-b5 
P2-E2 
P5-U 
P5-b 
P2-b6 
P5-V 
P5-c 
P5-e 
P5-E 
P2-a3 


Dr t 
roc 


P5-F 
P2-A4 
TB2-E1 
P4-11 
P4-33 
P4-34 
P5-J 
P5-M 
P3-N 
P4-27 
P3-L 
P4-1 
P3-d 
P3-e 
P4-37 
P4-38 
P4-19 
P4-33 
P3-f 
P3-h 
P3-a 
P4-36 
P3-W 
P3-Y 
P5-C 
P3-c 


Change 12 


WIRE 
SIZE 


24 
24 
24 
24 
24 


CO CO HW CO CO CO CO CO CO 
! | í 1! 
> Z STRATUM 


00000 "O OO 


3- 32 


EL9LQ-1000-123 


P3-MS3476W20-41PW 


а 


¢ 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 3- 32 


CABLE ASSEMBLY 13083728 WRE LIST (cont) 


WIRE 
FROM TO SIZE FROM 
P3-T P2-L4 24 P4-28 
P3-U P2-L5 24 P4-29 
P3-V P2-L6 24 P4-31 
P3-W P2-K1 24 P4-32 
P3-X P2-M5 24 P4-33 
P3-Y P2-K2 24 P4-33 
P3-Z Р1-21 24 P4-34 
P3-a P2-J5 24 P4-34 
P3-b Pl-U5 24 P4-35 
P3-c P2-K6 24 P4-36 
P3-d Р2-НІ 24 Р4-37 
Р3-е P2-H2 24 Р4-38 
P3-f P2-J3 24 P4-40 
P3-g Pl-al 24 Р4-41 
P3-h P2-J4 24 P5-A Р1-24 22 EL9LQ-1000-114A 
Р4-1 Р2-66 24 Р5-В Р1-04 24 
P4-3 Pl-H2 22 P5-C P2-K4 24 P4 - M83723-75R20418 
P4-4 Pl-H3 22 P5-D Pl-J2 22 
P4-5 Pl-H4 22 P5-E P2-C6 24 
P4-6 P2-N6 24 P5-F P2-D6 24 
P4-8 Pl-N1 24 P5-G ΡΙ-Ν5 24 
P4-9 Pl-N2 24 P5-H Pl-W6 24 
Р4-10 Р1-22 24 P5-J P2-F4 24 
P4-11 Р2-Е6 24 P5-K TB2-E3 24 
P4-12 Pl-L3 22 P5-L Р1-26 24 
P4-13 Ρ]-ι4 22 P5-M P2-F6 24 
P4-14 Pl-L1 22 P5-N Pl-X4 24 
P4-15 Pl-L2 22 P5-P Pl-U] 24 
P4-16 Pl-H5 22 P5-R Pl-V2 24 
Р4-17 Pl-X3 24 P5-R P5-j 24 
P4-18 Pl-Y3 24 P5-S Pl-U2 24 
P4-19 P2-H5 24 P5-T ΡΙ-ζ5 24 
P4-21 Pl-a2 24 P5-U P2-A4 24 
P4-22 Pl-N3 24 P5-V P2-B 24 
P4-23 Р1-24 24 P5-W Pl-U3 24 
P4-23 P2-U2 24 P5-X Р1-Ј5 22 
p4-24 Pl-X6 24 P5-Y TB2-E14 24 EL9LQ-1000-40A 
P4-26 Р1-Ү1 24 P5-Z Pl-J3 22 
P4-27 P2-G4 24 Р5-М53476УУ20-41Р ει 


Change 12 3-535 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13083728 WRE LIST (cont) 


3- 536 


TO 


P1-J6 
P2-A6 
P2-B6 
TB2-E4 
P2-C4 
TB2-E5 
TB2-E9 
P2-D4 
TB2-E17 
Р1-ү4 

P5-R 
T82-E18 
C1-NEG 

GND 

P1-E2 
Pl-E4 

STP5 

Ρ1-Ν] SHLD 
STP2 

P1-N2 SHLD 
STP1 

STP3 

P1-N3 SHLD 


Change 2 


WIRE 
SIZE 


(3-537 thru 3-556 deleted) 


FROM 


STP3 
STP3 
STP4 
STP4 
STP4 
STP5 
STP5 
TB2-E1 
TB2-E2 
TB2-E3 
TB2-E4 
TB2-E5 
T82-E5 
T82-E7 
TB2-E8 
T82-E9 
TB2-E11 
TB2-E12 
TB2-E14 
TB2-E17 
TB2-E18 
TB2-E18 


TO 


STP2 
STP4 
P1-F2 
Pl-a2 SHLD 
STP3 
SPL1 


TB2-E18 SHLD 


P2-E4 
Р1-У1 
P5-K 
P5-d 
P1-V6 
P5-f 
P1-U6 
Р1-Х5 
Р5-9 
P1-W4 
P1-V5 
Р5-У 
P5-i 
С1-Р05 
P5-t 


TB2-E18 SHLD STP5 


3-32 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13083733 WRE LIST 


FROM 


P1-H2 
P1-H3 
P1-H4 
P1-K3 
Р1-К4 
Р1-К6 
Р1-11 
P1-L2 
P1-L3 
P1-L4 
P1-L4 
P1-L5 
P1-L5 
P1-L6 
P1-M1 
Р1-М1 
P1-M2 
P1-M3 
Р1-М4 
Р1-М4 
Р1-М5 
Р1-М5 
P1-M6 
P1-N1 
P1-N2 
р1-М2 

| P1-N3 
P1-N3 
P1-N4 
P1-N5 
P1-N5 
P1-N6 
P1-P6 
P1-R1 
P1-R2 
P1-R3 
P1-R4 
P1-R5 
P1-S1 
P1-S2 
Р1-53 


TO 


Pl-c4 
Р1-с5 
Pl-c6 
P1-N3 
P1-L5 
P2-K2 
P1-M5 
P1-L4 
P1-W5 
P1-L2 
P4-D14 
P1-K4 
P4-D9 
Р1-МІ 
Р1-16 
р4-В7 
P1-M4 
Р1-У3 
Р1-М2 
P4-A7 
Pl-L1 
P4-D1 
P1-V5 
P1-N2 
P4-B12 
P1-N1 
P1-K3 
P4-D13 
P1-N5 
P1-N4 
P4-B5 
Pl-V4 
Pl-V1 
P2-K3 
P2-J3 
P2-J4 
Р2-М4 
P2-A6 
Р1-Х1 
Р1-74 
Pl-al 


WIRE 
SIZE 


24 
24 


FROM 


P1-S4 
P1-S5 
P1-S6 
P1-T1 
P1-T2 
P1-T3 
P1-T4 
P1-T5 
P1-T6 
P1-U1 
P1-U2 
P1-U3 
P1-U4 
Pl-U5 
P1-U6 
Р1-У1 
Р1-У1 
Р1-у2 
Р1-У3 
P1-V3 
Р1-у4 
Р1-у4 
Pl-V5 
Pl-V5 
P1-V6 
Р1-У6 
P1-w1 
Pl-W2 
P1-W3 
Р1-и4 
P1-W5 
P1-W5 
P1-W6 
Р1-Х1 
Р1-Х1 
Р1-Х3 
Р1-Х5 
Р1-Х6 
P1-Yl 
Р1-Ү1 


Т0 


TM 11- 6625- 3081- 23 


A 
B 
C 
D 
E 
F 
© 
H 
J 
K 
L 
M 
N 


Q 


"c о 8 < x $c CAH 5 


3-32 


EL9LQ-1000-B2A 


P] and P2 - DL1-156P 


Change 2 


3- 557 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13083733 WRE LIST (cont) 


FROM 


Р1-Ү2 
Р1-Ү4 
Р1-Ү4 
Р1-Ү5 
Р1-Ү5 
P1-Y6 
Р1-Ү6 
Р1-71 
Р1-71 
Р1-72 
Р1-73 
Р1-73 
P1-24 
Р1-74 
Р1-26 
Pl-al 
Pl-al 
Pl-a2 
Pl-a3 
Pl-a4 
Р1-а5 
Р1-а5 
Pl-a6 
Pl-a6 
Pl-bl 
Pl-bl 
P1-b2 
Pl-b2 
Р1-53 
P1-b3 
P1-b4 
Pl-b4 
P1-b5 
pl-b5 
Pl-b6 
P1-b6 
Pl-cl 
Pl-cl 
Р1-с2 
Pl-c2 
Pl-c3 


3- 558 


TO 


P4-B11 
P1-S6 
P4-B13 
Pl-Tl 
Pl-b2 
Р1-Т2 
Р4-815 
P1-T3 
Pl-bl 
P4-B4 
Р1-Т6 
Pl-b4 
P1-b5 
Pl-S2 
P2-E2 
P1-S3 
Pl-cl 


' Р4-А14 


P4-A15 
P4-A16 
Pl-b6 
P1-T4 
Р1-Т5 
Р1-Ь3 
Р1-71 
P4-B3 
P1-Y5 
P4-B14 
Pl-a6 
P4-B9 
P1-23 
P4-D10 
Р1-74 
Р4-В6 
Р1-а5 
Р4-81 
Pl-al 
P4-A13 
P1-V6 
P4-D12 
Р1-Х3 


FROM 


Р1-с3 
Р1-с4 
Р1-с5 
Р1-с6 
Р2-А2 
Р2-А4 
P2-A6 
P2-A6 
P2-B2 
P2-B4 
P2-B6 
P2-C2 
P2-C4 
P2-C6 
P2-D2 
P2-D4 
P2-D6 
P2-E2 
Ρ2-Ε2 
P2-E4 
P2-E6 
P2-F6 
р2-64 
P2-G6 
P2-H1 
P2-H2 
P2-J3 
P2-J3 
P2-J4 
P2-J4 
P2-J5 
P2-J6 
P2-K1 
P2-K2 
P2-K2 
P2-K3 
P2-K3 
P2-K4 
P2-K4 
P2-K5 


3-32 


TM 11- 6625- 3081- 23 
3-32. TPS CABLE ASSEMBLI ES (cont) 3-32 


CABLE ASSEMBLY 13083733 WRE LIST (cont) 


FROM TO SIZE FROM TO SIZE 


P2-K5 P3-15 24 P4-Al P2-A6 24 


P2-K6 P3-16 24 P4-A2 P2-B6 24 7113397234111 
P2-Ll P3-5 24 P4-A3 Р2-С6 24 o а o 
P2-L2 Р3-6 24 P4-A4 — P2-D6 24 4 2322112019 18 17 16 1514 

P2-L3 P3-7 24 Р4-А6 — P2-E6 24 

р2-14 ρ3-8 24 Р4-А6 Р2-Ғ6 24 

P2-L5 Р3-9 24 Р4-А7 PI-M 24 a EAR 


P2-L6 P3-10 24 P4-A8 P2-B4 24 
Р2-М1 Р4-015 24 Р4-А9 P2-C4 24 
P2-M2 P4-D16 24 P4-AlO Р2-04 24 
P2-M3 P2-B2 24 Р4-А11 Р2-Е4 24 


P2-M3 P3-1 24 P4-Al2  Pl-c3 24 
P2-M4 P1-R4 24 P4-A13 PI-cl 24 
P2-M4 P3-2 24 Р4-А14 Pl-a2 24 
P2-M6 P3-4 24 P4-A15 Pl-a3 24 O 
P2-N1 P2-A2 24 PA-Al6 PI-a4 24 
P2-N1 P3-3 24 P4-B1 P1-b6 24 


P2-N4 P4-B2 24 P4-B2 P2-N4 24 
P3-1 P2-M3 24 P4-83 P1-b1 24 
P3-2 P2-M4 24 P4-B4 P1-72 24 
P3-3 P2-N1 24 P4-B5 P1-N5 24 
P3-3 P4-D8 24 P4-B6 Pl-b5 24 
P3-4 P2-M6 24 P4-B7 P1-M1 24 
P3-5 P2-L1 24 P4-B8 P2-E2 24 
P3-6 P2-L2 24 P4-B9 P1-b3 24 
P3-7 P2-L3 24 Р4-810 P1-Y1 24 
P3-8 P2-L4 24 Р4-В11 PI-Y2 24 
Р3-9 P2-L5 24 P4-Bl2  Pl1-N? 24 
P3-10 P2-L6 24 P4-B13 Р1-Ү4 24 
P3-11 Р2-К1 24 Р4-814 P1-b2 24 
Р3-12 P2-K2 24 P4-B15 P1-Y6 24 
P3-13 P2-K3 24 P4-B16 P1-X1 24 
P3-14 P2-K4 24 P4-C1 P2-G6 24 
P3-15 P2-K5 24 P4-C2 P2-G4 24 
P3-16 P2-K6 24 P4-C3 P2-A4 24 EL9LQ- 1000-944 
P3-17 P2-H1 24 P4-C4 P1-X5 24 
P3-18 P2-H?2 24 P4-C5 P1-X6 24 
P3-19 P2-J3 24 P4-C6 Р1-М1 24 
Р3-20 Р2-04 24 Р4-С7 P1-W2 24 
P3-23 P2-J5 24 P4-C8 P1-W3 24 
P3-24 P2-J6 24 


о 
a 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
о 


ст#00000000000000 0 ció 
B 6000000000000 00 51% 
A 0000000000000 00 Aó 


O 


P4 - MB4-064P-(702) 


3- 559 


TM 11- 6625- 3081- 23 
3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 3-32 
CABLE ASSEMBLY 13083733 WRE LIST (cont) 


WIRE 
FROM TO SIZE 


P4-C9 Р1-М4 24 
P4-C10  Pl1-W5 24 
P4-C11 P1-W6 24 
Р4-С12 Р1-У1 24 
P4-C13 Р1-у2 24 
Р4-С14 Р1-У3 24 
P4-C15 Р1-У4 24 
Р4-С1І6 Р1-У5 24 
Р4-01 P1-M5 24 
Р4-02 P1-U1 24 
P4-D3 P1-U2 24 
P4-D4 P1-U3 24 
P4-D5 P1-U4 24 
P4-D6 P1-U5 24 
P4-D7 P1-U6 24 
P4-D8 P3-3 24 
P4-D9 P1-L5 24 
Р4-010 P1-b4 24 
Р4-012 Р1-с2 24 
Р4-013 P1-N3 24 
Р4-014 Р1-14 24 
Р4-015 Р2-М1 24 
Р4-016 Р2-М2 24 


CABLE ASSEMBLY 13231064 WRE LIST 


WIRE 
FROM TO SIZE 
E] Pl COAX 


E2 E3 24 


3- 560 Change 10 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13231435 ҮРКЕ DI AGRAM 


Pl COAXIAL CABLE P2 (BLACK) 


@ RG58C/U T a 
H 
P3 (RED) 


£L9LQ-1010-81 


(3-560.1 blank)/3-560.2 Change 17 


3- 32 


3- 32. 


TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13231464 WRE LIST 


FROM 


GND 
OPEN 
B OPEN 
OPEN 
P1 SHLD 
Р1-Е2 
P1-E4 
P1-E6 
P1-F2 
P1-H2 
P1-H3 
P1-K6 
Р1-11 
P1-L2 
P1-L3 
Р1-14 
Р1-М1 
P1-M1 
P1-M2 
P1-M2 
P1-M3 
P1-M3 
P1-M4 
P1-M4 
P1-M5 
P1-M5 
P1-M6 
P1-M6 
P1-N1 
P1-N1 
P1-N2 
P1-N2 
P1-N3 
P1-N3 
P1-N5 
P1-N6 
P1-N6 
P1-P5 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
114 24 
62 24 
63 24 
60 24 
61 24 
55 22 
55 22 
98 24 
131 26 
136 26 
137 26 
117 26 
123 22 
11 22 
128 22 
15 22 
135 26 
56 22 
130 22 
31 22 
140 26 
57 22 
133 26 
52 22 
134 26 
53 22 
46 24 
54 22 
47 24 
54 22 
142 26 
140 26 
141 26 
122 26 


FROM 


P1-P6 
P1-R1 
P1-R2 
P1-R4 
P1-R5 
P1-R6 
Р1-51 
Р1-52 
Р1-53 
Р1-54 
Р1-55 
Р1-56 
Р1-Т3 
Р1-Т4 
Р1-Т5 
PL-T6 
P1-Ul 
P1-U2 
P1-U2 
P1-U3 
P1-U4 
P1-U5 
P1-U6 
P1-U6 
Ρ]-γ1 
Ρ1-γ2 
P1-V2 
Р1-У3 
P1-V4 
P1-V4 
PL-V5 
P1-V6 
P1-V6 
P1-Wl 
P1-Wl 
Pl-W2 
PL-W3 
P1-W3 
P1-W4 
P1-W5 
P1-W6 
Р1-Х1 


TO 


P1-W3 
Р1-Ү3 
Р1-Ү5 
P1-X3 
P2-K3 
P2-K5 
Pl-a2 
Pl-al 
P2-N5 
P1-Y1 
P2-K1 
P1-v2 
P2-J5 
P1-U2 
P1-25 
P1-23 
P3-121 
Р1-Т4 
P3-43 
P3-48 
P3-71 
GND 
P1-L2 
P3-7 
P3-68 
P1-S6 
P3-42 
Pl-b2 
Р1-М5 
P3-61 
P3-108 
Р1-11 
Р3-10 
P1-P5 
P3-83 
P3-119 
Pl-P6 
P3-44 
P3-16 
P3-89 
P3-49 
Pl-L4 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
124 26 
115 26 
116 26 
118 26 
129 22 
132 22 
138 26 
139 26 
120 22 
121 26 
149 24 
125 26 
119 22 
126 26 
143 26 
127 26 
12 22 
126 26 
16 22 
56 22 
32 22 
114 24 
136 26 
52 22 
53 22 
125 26 
13 22 
148 24 
142 26 
27 22 
99 24 
131 26 
22 22 
122 26 
9 22 
10 22 
124 26 
14 22 
19 22 
20 22 
21 22 
117 26 


TM 11-6625- 3081- 23 


3- 32 


EL9LQ-1000-82A 


Pl and P2 - DL1-156P 


Change 2 


3- 560. 3 


TM 11- 6625- 3081- 23 
3-32. TPS CABLE ASSEMBLI ES (cont) 3-32 
CABLE ASSEMBLY 13231464 WRE LIST (cont) 


WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 


Р1-Х1 P3-14 3 24 Pl-b5 P3-47 49 22 
Р1-Х2 Р3-88 3 24 Р1-06 P1-a6 144 26 
Pl-X3 P1-R4 118 26 P1-b6 P3-13 49 22 
P1-X3 P3-33 4 24 Pl-cl P2-H3 147 24 
Р1-Х4 Р3-80 4 24 Р1-с2 Р1-а2 42 24 
Р1-Х5 Р3-29 28 22 Р1-с2 Р3-17 50 22 
Р1-Х6 Р3-72 29 22 Р1-с3 P1-a3 4l 24 
Р1-Ү1 Р1-54 121 26 Pl-c3 P3-90 48 22 
Р1-Ү1 Р3-27 7 24 Р1-с4 Р1-74 45 24 
Р1-Ү2 Р3-38 7 24 Р1-с4 Р3-40 51 22 
P1-Y3 P1-R1 115 26 Р1-с5 Р2-Н5 146 24 
Pl-Y3 P3-25 1 24 P1-c6 Р1-26 43 24 
Р1-Ү4 P3-103 1 24 P1-c6 P3-86 50 22 
P1-Y5 P1-R2 116 26 P2 SHLD OPEN 

P1-Y5 P3-19 2 24 P2-A2 p2-S3 150 24 
P1-Y6 P3-91 2 24 P2-A2 P3-56 23 22 
Р1-21 P1-L3 137 26 P2-A6 P3-62 76 24 
P1-21 P1-N2 46 24 P2-B2 P2-R5 110 24 
P1-22 P1-N3 47 24 P2-B2 P3-96 24 22 
P1-23 Pl-T6 127 26 P2-B6 P3-66 77 24 
P1-Z3 P3-23 17 22 Р2-С6 Р3-107 80 24 
Р1-74 Р1-с4 45 24 Р2-02 P2-S1 111 24 
P1-25 Pl-T5 143 26 P2-D? P3-58 25 22 
P1-25 P3-12 18 22 P2-E2 P2-S2 112 24 
P1-26 Р1-с6 43 24 Р2-Е2 Р3-94 26 22 
Pl-al P1-S2 139 26 P2-G1 P3-9 107 24 
Pl-al Pl-bl 44 24 P2-G? P3-6 108 24 
Р1-а2 Р1-51 138 26 Р2-63 P3-26 109 24 
Pl-a2 Р1-с2 42 24 P2-G4 P3-24 103 24 
P1-a3 Р1-с3 41 24 P2-G5 P3-18 104 24 
Р1-а4 Pl-b4 40 24 P2-G6 P3-15 105 24 
Pl-a5 Pl-b5 38 24 P2-Hl P3-3? 106 24 
Р1- аб P1-b6 144 26 P2-H2 P3-122 37 26 
Pl-bl Pl-al 44 24 P2-H3 Pl-cl 147 24 
Pl-bl P3-34 51 22 P2-H4 Pl-b3 145 24 


Bpi-b2 — Pl-v3 148 24 Р2-Н5 Р1-с5 146 24 
Pl-b3 P2-H4 145 24 P2-H6 P3-36 113 26 


Pl-b4 Pl-a4 40 24 P2-J1 P3-98 83 24 
Pl-b4 Р3-22 48 22 P2-J2 P3-60 84 24 
P1-b5 Р1-а5 38 24 P2-J3 P1-K6 98 24 


3-560. 4 Change 2 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLI ES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13231464 WRE LIST (cont) 


FROM 


P2-J3 
P2-J4 
P2-J5 
P2-J5 
P2-J6 
Р2-КІ 
Р2-К1 
P2-K2 
P2-K3 
P2-K3 
P2-K4 
P2-K5 
P2-K5 
P2-K6 
P2-L1 
P2-L2 


ρ2.1 3 


гест. Y 


P2-L4 
P2-L5 
P2-L6 
P2-M1 
P2-M2 
P2-M3 
P2-M4 
P2-M5 
P2-M6 
P2-N1 
P2-N2 
P2-N3 
P2-N4 
P2-N5 
P2-N5 
P2-N6 
P2-P1 
P2-P2 
P2-P3 
P2-P4 
P2-P5 
p2-Rl 
P2-R2 
P2-R3 


TO 


P3-104 
P3-112 
P1-T3 
P3-11 
P3-92 
P1-S5 
P3-20 
P3-51 
P1-R5 
P3-30 
P3-79 
P1-R6 
P3-35 
P3-39 
P3-75 
P3-113 


03.115 


1.74444 


P3-111 
P3-73 
P3-110 
P3-65 
P3-99 
P3-100 
P3-117 
P3-102 
P3-101 
P3-120 
P3-76 
P3-74 
P3-114 
P1-S3 
P3-8 
P3-77 
P3-54 
P3-55 
P3-53 
P3-95 
P3-93 
P3-57 
P3-70 
P3-109 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
97 24 
78 24 

119 22 

5 24 
5 24 
149 24 
8 24 
8 24 

129 22 
30 22 
57 22 

132 22 
33 22 
34 22 
85 24 
86 24 
87 24 
88 24 
89 24 
90 24 
91 24 
92 24 
93 24 
94 24 
95 24 
96 24 

101 24 

102 24 

100 24 
79 24 

120 22 

6 24 
6 24 
64 24 
65 24 
66 24 
67 24 
68 24 
69 24 
70 24 
71 24 


FROM 


P2-R4 
P2-R5 
P2-S1 
P2-S2 
P2-53 
р2-54 
p2-U2 
р2-у2 
Р2-Х1 
P2-X2 
P2-X3 
P2-X4 
P2-X5 
P2-X6 
р2-ү2 
P2-Y3 
p2-Y4 
Ρ2-Υ5 
Ρ2-Υ6 
P3 SHLD 
P3-1 
P3-2 
P3-3 
P3-4 
P3-6 
P3-7 
P3-8 
P3-9 
P3-10 
P3-11 
Р3-12 
P3-13 
P3-14 
P3-15 
P3-16 
P3-17 
p3-18 
P3-19 
P3-20 
P3-21 
P3-22 


ο ο ANM 


ΟΡΕΝ 

P1-M1 
Р1-М2 
Р3-82 
P1-H3 
P2-G2 
P1-U6 
P2-N5 
P2-G1 
P1-V6 
P2-J5 
Р1-75 
P1-b6 
Р1-Х1 
Р2-66 
Pl-W4 
Pl-c2 
P2-65 
P1-Y5 
P2-K1 
P1-M3 
Pl-b4 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
72 24 

110 24 

111 24 

112 24 

150 24 
73 24 
58 24 
59 24 

130 22 

141 26 
81 24 
82 24 

133 26 

134 26 

123 22 
74 24 
75 24 

128 22 

135 26 
11 22 
15 22 
35 26 
55 22 
108 24 
52 22 

6 24 

107 24 

22 22 
5 24 
18 22 
49 22 
3 24 

105 24 
19 22 
50 22 
104 24 

2 24 
8 24 
56 22 
48 22 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32 


O 


4 


ó 


ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΘ2 
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©200000000000000000000000000000000000000 


EL9LQ- 1000-97 


P3-WGA122SAC 


3- 560. 5 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13231464 WRE LIST (cont) 


FROM 


P3-23 
Р3-24 
Р3-25 
Р3-26 
Р3-27 
Р3-28 
Р3-29 
Р3-30 
Р3-31 
Р3-32 
Р3-33 
Р3-34 
Р3-35 
Р3-36 
Р3-37 
Р3-38 
Р3-39 
Р3-40 
Р3-42 
Р3-43 
Р3-44 
Р3-47 
Р3-48 
Р3-49 
Р3-50 
Р3-51 
Р3-52 
P3-53 
P3-54 
P3-55 
P3-56 
P3-57 
P3-58 
P3-59 
P3-60 
P3-61 
P3-62 
P3-65 
P3-66 
P3-67 
P3-68 


3- 560. 6 


TO 


WIRE WIRE 
10 SIZE 
17 22 

103 24 

1 24 
109 24 

7 24 
54 22 
28 22 
30 22 
31 22 
106 24 

4 24 
51 22 
33 22 

113 26 

53 22 

7 24 
34 22 
51 22 
13 22 
16 22 
14 22 
49 22 
56 22 
21 22 
52 22 
8 24 
57 22 
66 24 
64 24 
65 24 
23 22 
69 24 
25 22 
72 24 
84 24 
27 22 
76 24 
91 24 
77 24 
81 24 
53 22 


FROM 


P3-69 
P3-70 
P3-71 
P3-72 
P3-73 
P3-74 
P3-75 
P3-76 
P3-77 
P3-78 
P3-79 
P3-80 
P3-82 
P3-82 
P3-83 
P3-86 


02 07 
го-о; 


P3-88 
P3-89 
P3-90 
P3-91 
P3-92 
P3-93 
P3-94 
P3-95 
P3-96 
P3-97 
P3-98 
P3-99 
P3-100 
P3-101 
P3-102 
P3-103 
P3-104 
P3-105 
P3-106 
P3-107 
P3-108 
P3-109 
P3-110 
P3-111 


TO 


P2-Y3 
P2-R2 
P1-U4 
P1-X6 
P2-L5 
P2-N3 
P2-L1 
P2-N2 
P2-N6 
P1-N3 
P2-K4 
P1-X4 
P3-3 
P3-122 
P1-W1 
Р1-с6 
Pl-H2 
P1-X2 
Р1-И5 
Р1-с3 
P1-Y6 
P2-J6 
P2-P5 
P2-E2 
P2-P4 
P2-B2 
P2-S4 
P2-J1 
Ρ2-Μὸ 
P2-M3 
P2-M6 
P2-M5 
P1-Y4 
P2-J3 
P2-X4 
P2-Y4 
P2-C6 
Р1-\5 
P2-R3 
P2-L6 
P2-L 4 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
74 24 
70 24 
3 22 
29 22 
8 24 

100 24 
85 24 

102 24 

6 24 
54 22 
57 22 

4 24 
35 26 
3 26 

9 22 
50 22 
55 22 

3 24 
20 22 
4 22 

2 24 

5 24 
68 24 
26 22 
67 24 
24 22 
73 24 
83 24 
92 24 
93 24 
96 24 
95 24 

1 24 
ο 24 
82 24 
75 24 
80 24 
9 24 
71 24 
9 24 
88 24 


3-32 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13231464 WRE LIST (cont) 


FROM 


P3-112 
P3-113 
P3-114 
P3-115 
P3-117 
P3-119 
P3-120 
P3-121 
P3-122 
P3-122 
SPL1 
SPL1 
SPL 1 
SPL1 
SPL1 
SPL1 
SPL1 
SPL2 
SPL2 
SPL2 
SPL2 
SPL2 
SPL2 
SPL2 
SPL2 
SPL3 
SPL3 
SPL3 
SPL3 
SPL3 
SPL3 
SPL3 
SPL3 
SPL4 
SPL4 
SPL4 
SPL 4 
SPL4 
SPL4 
SPL4 
SPL4 
SPL4 


TO 


P2-J4 
P2-L2 
P2-N4 
P2-L3 
P2-M4 
Pl-W2 
P2-N1 
P1-U1 
P2-H2 
P3-82 
P2-U2 
STP5 
STP6 
STP8 
STP30 
STP33 
STP34 
P2-V2 
STP23 
STP24 
STP25 
STP26 
STP35 
STP36 
STP37 
Pl-E6 
STP1 
STP? 
STP 3 
STP4 
STP7 
5ТР17 
STP18 
Pl SHLD 
P1-F2 
STP9 
STP10 
STP14 
STP19 
ST P20 
STP28 
STP29 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
78 24 
86 24 
79 24 
87 24 
94 24 
10 22 

101 24 
12 22 
37 26 
36 26 
58 24 
59 24 
60 24 
61 24 


FROM 


SPL5 
SPL5 
SPL5 
SPL5 
SPL5 
SPL5 
SPL5 
SPL5 
SPL6 
SPL6 
SPL6 
SPL6 
SPL6 
SPL6 
SPL6 
SPL6 
STP1 
STP2 
STP3 
STP4 
STP5 
STP6 
STP7 
STP8 
STP9 
STP10 
STP11 
STP12 
STP13 
STP14 
STP15 
STP16 
STP17 
STP18 
STP19 
STP20 
STP21 
STP22 
STP23 
STP2«4 
STP25 


TO 


Р1-Е2 
STP12 
STP13 
STP16 
STP21 
ST P22 
STP27 
STP32 
P1-E4 
5ТР11 
5ТР15 
STP31 
STP38 
STP39 
STP40 
STP41 
SPL3 
SPL3 
SPL3 
SPL3 
SPL1 
SPL1 
SPL3 
SPL1 
SPL4 
SPL4 
SPL6 
SPL5 
SPL5 
SPL4 
SPL6 
SPL5 
SPL3 
SPL3 
SPL4 
SPL 4 
SPL5 
SPL5 
SPL? 
SPL2 
SPL2 


Change 2 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3- 32 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
62 24 
63 24 


3- 560. 6. 1/ (3-560. 6.2 blank) 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLI ES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13231464 WRE LIST (cont) 


WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE 
STP26 SPL2 
STP27 SPL5 
STP28 SPL4 
STP29 SPL4 
STP30 — SPL1 
STP31 SPL6 
STP32 SPL5 
ST P33 SPL1 
STP 34 SPL 1 
STP35 SPL 2 
STP36 SPL2 
STP37 SPL2 
STP38 SPL6 
STP39 SPL6 
STP40 SPL6 
STP41 SPL6 


TM 11- 6625- 3081- 23 


Change 2 


3- 32 


3- 560. 7 


TM 11-6625-3081-23 


3-32. 


CABLE ASSEMBLY 13231470 WIRE LIST 


FROM 


P1-A1 
P1-A2 
P1-A3 
P1-A4 
P1-A5 
P1-B1 
P1-B2 
P1-B3 
P1-B4 
P1-B5 
P1-B6 
P1-J1 
P1-J2 
P1-J3 
P1-J4 
P1-J5 
P1-W 
P1-W2 
P1-W3 
P1-W4 
P1-X1 
P1-X2 
P2-A2 
P2-A4 
P2-A5 
P2-A6 
P2-B2 
P2-B4 
P2-B6 
P2-B6 
P2-C2 
Р2-С4 
P2-C6 
P2-D2 
P2-D4 
P2-D6 
P2-F2 
P2-F5 
P2-H2 
P2-H3 
P2-H4 
P2-H5 
P2-H6 


TO 


SPL2 
SPL3 
SPL4 
PI-X1 
SPL5 
P1-X2 
SPL6 
SPL7 
SPL8 
SPL9 
SPL10 
SPL2 
SPL3 
SPL4 
SPL9 
SPL10 
P6-Z 
SPL5 
P6-C 
SPL6 
P1-A4 
P1-B1 
P6-b 
P4-107 
SPL69 
P6-g 
SPL11 
SPL12 
P5-1 
SPL1 
P6-L 
SPL13 
P6-u 
P6-X 
P6-v 
P6-p 
SPL14 
SPL14 
SPL15 
SPL16 
SPLI7 
SPL18 
SPL19 


3-560.8 Change 18 


TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 


FROM 


P2-J1 
P2-J2 
P2-J3 
P2-J4 
SPL22 
SPL23 
SPL13 
SPL12 
P6-e 
SPL11 
SPL24 
SPL25 
SPL26 
SPL28 
SPL29 
SPL30 
SPL31 
P5-1 
SPL1 
P6-k 
SPL32 
SPL33 
SPL34 
SPL35 
SPL27 
SPL36 
SPL37 
SPL38 
SPL39 
SPL8 
SPL7 
SPL40 
P4-93 
SPL41 
SPL42 
SPL43 
SPL44 
SPL45 
SPL46 
SPL47 
SPL48 
SPL49 
SPL50 


WIRE 
SIZE 


^ 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
н 
4 
K 
1 
м 
м 


P1, Р2, 


3-32 


ELPLQ- 1000-924 


and РЗ-рі1-156 


3-32. 


CABLE ASSEMBLY 13231470 WIRE LIST 


TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 


TO 


SPL22 
SPL23 
SPL36 
SPL37 
SPL68 
P6-N 
SPL21 
P6-f 
P6-R 
SPL68 
SPL69 
SPL70 
SPL71 
SPL60 
P4-36 
SPL70 
SPL74 
P5-84 
SPL71 
SPL75 
P4-120 
P5-13 
SPL61 
P5-8 
P5-22 
SPL62 
P4-15 
P4-122 
P4-16 
P4-17 
SPL34 
SPL35 
SPL27 
SPL26 
P4-127 
SPL28 
SPL29 
SPL72 
SPL73 
SPL44 
SPL45 
SPL52 


TM 11-6625-3081-23 


3-32 


Change 18 3-560.9 


TM 11-6625-3081-23 


3-32. 


CABLE ASSEMBLY 13231470 WIRE LIST 


WIRE 
FROM 


P3-J4 
P3-J5 
P3-J6 
P3-K1 
P3-K2 
P3-K3 
P3-K4 
P3-K5 
P3-K6 
P3-L1 
P3-L2 
P3-L3 
P3-L4 
P3-L5 
P3-L6 
P3-M1 
P3-M2 
P3-M3 
P3-M4 
P3-M5 
P3-M6 
P3-N1 
P3-N2 
P3-N5 
P3-N6 
P3-S2 
P3-S6 
P3-T6 
P3-V4 
P3-V5 
P3-V6 
P3-W1 
P3-W2 
P3-W3 
P3-W4 
P3-W5 
P3-X1 
P3-X2 
P3-X3 
P3-X4 
P3-X5 
P3-X6 
P3-Y1 


WIRE 
TO 


SPL53 
SPL74 
SPL75 
SPL40 
SPL41 
SPL46 
SPL47 
SPL42 
SPL43 
P5-37 
P5-25 
P4-125 
P4-110 
P4-111 
P4-61 
SPL39 
SPL38 
SPL48 
SPL49 
SPL54 
SPL55 
SPL58 
SPL59 
SPL50 
SPL51 
P5-6 
P2-X2 
P2-X3 
SPL64 
SPL65 
SPL63 
P5-116 
P5-122 
P5-124 
P5-125 
P6-J 
P5-83 
P5-94 
P5-95 
P5-96 
P5-106 
P5-115 
P5-38 


3-560.10 Change 18 


TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 


ID 


3-32 


TO ID SIZE 
P5-48 208 24 
P5-49 209 24 
P5-59 210 24 
P5-61 211 24 
P5-71 212 24 
P6-m 213 24 
P5-9 214 24 
P5-17 215 24 
P5-26 216 24 
P5-27 217 24 
P5-36 218 24 
P5-55 219 24 
P5-47 220 24 
SPL66 294 24 
SPL67 295 24 
SPL53 107 24 
P2-U2 119 24 
P2-V4 126 24 
SPL28 64 24 


EL9?LQ- 1000-2 


P4-MS27467125F35S 


TM 11-6625-3081-23 
3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 3-32 


CABLE ASSEMBLY 13231470 WIRE LIST 


WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 
P4-11 SPL29 64 24 P4-125 P3-L3 188 24 
P4-14 SPL45 93 24 P4-127 P3-H1 179 24 
P4-15 P3-E4 176 24 P5-1 SPL1 43 24 
P4-16 P3-F4 176 24 P5-2 SPL2 2 24 
P4-17 P3-F6 167 24 P5-5 P2-J1 47 24 
P4-24 SPL42 90 24 P5-6 P3-S2 191 24 
P4-27 P2-U5 121 24 P5-8 P3-D4 173 24 
P4-35 P2-V3 125 24 P5-9 P3-Z2 214 24 
P4-36 P3-A4 167 24 P5-13 P3-C6 172 24 
P4-37 SPL52 107 24 P5-14 SPL57 113 24 
P4-38 P2-U6 122 24 P5-17 P3-Z3 215 24 
P4-47 SPL43 90 24 P5-22 P3-D6 175 24 
P4-50 SPL44 93 24 P5-25 P3-L2 187 24 
P4-56 P2-V1 123 24 P5-26 P3-Z4 216 24 
P4-61 P3-L6 189 24 P5-27 P3-Z5 217 24 
P4-69 P2-V2 124 24 P5-33 SPL56 113 24 | 
Р4-72 Р2-75 154 24 

Р4-81 SPL49 101 24 

P4-82 SPL35 76 24 

P4-83 SPL54 110 24 

P4-92 SPL48 99 24 

P4-93 SPL40 87 24 

P4-94 P2-Z6 155 24 

P4-95 SPL59 116 24 

P4-96 SPL68 157 24 

P4-102 SPL50 103 24 

P4-103 SPL51 104 24 

P4-104 SPL46 96 24 

P4-105 SPL58 116 24 

P4-106 SPL27 61 24 

P4-107 P2-A4 24 24 

P4-109 SPL55 110 24 

P4-110 P3-L4 188 24 

P4-111 P3-L5 189 24 

P4-114 SPL41 87 24 

P4-115 P2-U1 118 24 

P4-116 SPL69 157 24 

P4-117 SPL34 76 24 

P4-120 P3-C4 171 24 

Р4-121 SPL47 96 24 ος ο. 
P4-122 P3-E6 178 24 

P4-123 SPL26 61 24 


P5-MS27467T25F35SA 


Change 18 3-560.11 


TM 11-6625-3081-23 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 3-32 


CABLE ASSEMBLY 13231470 WIRE LIST 


WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 
P5-34 SPL15 42 24 P6-DD SPL67 151 24 
P5-35 SPL60 128 24 P6-EE SPL16 244 24 
P5-36 P3-Z6 218 24 P6-FF SPL72 300 24 
P5-37 P3-L1 186 24 P6-G P2-Z3 152 24 
P5-38 P3-Y1 207 24 P6-H SPL37 81 24 
P5-47 P3-a2 220 24 P6-J P3-W5 200 24 
P5-48 P3-Y2 208 24 P6-JJ SPL18 246 24 
P5-49 P3-Y3 209 24 P6-K SPL13 241 24 
P5-55 РЗ-а1 219 24 P6-L P2-C2 32 24 
P5-57 SPL25 59 24 P6-LL SPL17 245 24 
P5-59 P3-Y4 210 24 P6-M SPL11 239 24 
P5-61 P3-Y5 211 24 P6-N P2-b1 159 24 
P5-68 SPL61 130 24 P6-P SPL21 50 24 
P5-69 SPL24 57 24 P6-R P2-b4 161 24 
P5-70 SPL62 132 24 P6-S P2-Z4 153 24 
P5-71 P3-Y6 212 24 
P5-73 SPL74 169 24 
P5-82 SPL75 169 24 
P5-83 P3-X1 201 24 
P5-84 P3-B4 174 24 
P5-93 SPL70 163 24 
P5-94 P3-X2 202 24 
P5-95 P3-X3 203 24 
P5-96 P3-X4 204 24 
P5-103 SPL31 69 24 
P5-104 SPL71 165 24 
P5-105 SPL22 52 24 
P5-106 P3-X5 205 24 
P5-107 SPL38 83 24 
P5-113 SPL30 67 24 
P5-115 P3-X6 206 24 
P5-116 P3-W1 196 24 
P5-117 SPL39 85 24 
P5-122 P3-W2 197 24 
P5-123 SPL36 79 24 
P5-124 P3-W3 198 24 
P5-125 P3-W4 199 24 
P6-A SPL32 260 24 
P6-AA SPL66 149 24 
P6-B SPL14 40 24 
P6-C P1-W3 22 24 
P6-D SPL33 261 24 EL9LO- 1000-96 
P6-D P2-Y1 73 24 


3-560.12 Change 18 


P6-MS2746725F4S 


3-32. 


CABLE ASSEMBLY 13231470 WIRE LIST 


TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 


FROM 


SPL5 
SPL5 
SPL5 
SPL6 
SPL6 
SPL6 
SPL7 
SPL7 
SPL7 
SPL8 
SPL8 
SPL8 
SPL9 
SPL9 
SPL9 
SPL10 
SPL10 
SPL10 
SPL11 
SPL11 
SPL11 
SPL12 
SPL12 
SPL12 
SPL13 
SPL13 
SPL13 
SPL14 
SPL14 
SPL14 
SPL15 
SPL15 
SPL15 
SPL16 
SPL16 
SPL16 
SPL17 
SPL17 
SPL17 
SPL18 
SPL18 
SPL18 
SPL19 


TM 11-6625-3081-23 


3-32 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
8 24 
9 24 
233 24 
234 24 
11 24 
12 24 
235 24 
13 24 
14 24 
236 24 
15 24 
16 24 
237 24 
17 24 
18 24 
238 24 
19 24 
20 24 
239 24 
26 24 
27 24 
240 24 
28 24 
29 24 
241 24 
33 24 
34 24 
242 24 
39 24 
40 24 
243 24 
41 24 
42 24 
244 24 
222 24 
223 24 
245 24 
226 24 
227 24 
246 24 
224 24 
225 24 
247 24 


Change 18 3-560.13 


TM 11-6625-3081-23 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13231470 WIRE LIST 


FROM TO 
SPL19 P7-N 
SPL19 P2-H6 
SPL20 P2-Y2 
SPL20 P2-J2 
SPL20 SPL21 
SPL21 P2-b2 
SPL21 SPL20 
SPL21 P6-P 
SPL22 P2-J5 
SPL22 Р2-а1 
SPL22 P5-105 
SPL23 P2-J6 
SPL23 P2-a2 
SPL23 P6-h 
SPL24 P2-K5 
SPL24 P2-V5 
SPL24 P5-69 
SPL25 P2-K6 
SPL25 P2-V6 
SPL25 P5-57 
SPL26 P2-L1 
SPL26 P3-G5 
SPL26 P4-123 
SPL27 P2-M6 
SPL27 P4-106 
SPL27 P3-G4 
SPL28 P2-L2 
SPL28 P3-H2 
SPL28 P4-10 
SPL29 P2-L3 
SPL29 P4-11 
SPL29 P3-H3 
SPL30 P2-L4 
SPL30 P2-W5 
SPL30 P5-113 
SPL31 P2-L5 
SPL31 P2-W6 
SPL31 P5-103 
SPL32 P6-A 
SPL32 P2-M2 
SPL32 P2-Y3 
SPL33 P6-D 
SPL33 P2-Y1 


3-560.14 Change 18 


FROM 


SPL33 
SPL34 
SPL34 
SPL34 
SPL35 
SPL35 
SPL35 
SPL36 
SPL36 
SPL36 
SPL37 
SPL37 
SPL37 
SPL38 
SPL38 
SPL38 
SPL39 
SPL39 
SPL39 
SPL40 
SPL40 
SPL40 
SPL41 
SPL41 
SPL41 
SPL42 
SPL42 
SPL42 
SPL43 
SPL43 
SPL43 
SPL44 
SPL44 
SPL44 
SPL45 
SPL45 
SPL45 
SPL46 
SPL46 
SPL46 
SPL47 
SPL47 
SPL47 


3-32 


3-32. 


CABLE ASSEMBLY 13231470 WIRE LIST 


FROM 


SPL48 
SPL48 
SPL48 
SPL49 
SPL49 
SPL49 
SPL50 
SPL50 
SPL50 
SPL51 
SPL51 
SPL51 
SPL52 
SPL53 
SPL54 
SPL54 
SPL54 
SPL52 
SPL52 
SPL53 
SPL53 
SPL55 
SPL55 
SPL55 
SPL56 
SPL56 
SPL56 
SPL57 
SPL57 
SPL57 
SPL58 
SPL58 
SPL58 
SPL59 
SPL59 
SPL59 
SPL60 
SPL60 
SPL60 
SPL61 
SPL61 
SPL61 
SPL62 


TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 


FROM 


SPL62 
SPL62 
SPL63 
SPL63 
SPL63 
SPL64 
SPL64 
SPL64 
SPL65 
SPL65 
SPL65 
SPL66 
SPL66 
SPL66 
SPL67 
SPL67 
SPL67 
SPL68 
SPL68 
SPL68 
SPL69 
SPL69 
SPL69 
SPL70 
SPL70 
SPL70 
SPL71 
SPL71 
SPL71 
SPL72 
SPL72 
SPL72 
SPL73 
SPL73 
SPL73 
SPL74 
SPL74 
SPL74 
SPL75 
SPL75 
SPL75 


TM 11-6625-3081-23 


3-32 


TO ID SIZE 
P2-W3 131 24 
P5-70 132 24 
P3-V6 291 24 
P2-X1 136 24 
P6-t 137 24 
P3-V4 292 24 
P2-Y5 144 24 
P6-W 145 24 
P3-V5 293 24 
P2-Y6 146 24 
P6-V 147 24 
P3-B4 294 24 
P2-Z1 148 24 
P6-AA 149 24 
P3-b5 295 24 
P2-Z2 150 24 
P6-DD 151 24 
P2-b5 296 24 
P2-a6 156 24 
P4-96 157 24 
P2-b6 297 24 
P4-116 157 24 
P2-A5 158 24 
P2-c5 298 24 
P3-A6 162 24 
P5-93 163 24 
P2-c6 299 24 
P3-B6 164 24 
P5-104 165 24 
P6-FF 300 24 
P3-H4 182 24 
P2-J3 183 24 
P6-y 301 24 
P3-H5 184 24 
P2-J4 185 24 
P3-B2 302 24 
P3-J5 168 24 
P5-73 169 24 
P3-C2 303 24 
P5-82 169 24 
P3-J6 170 24 


*U GOVERNMENT PRINTING OFFICE: 1996 - 775-025/40263 


Change 18 3-560.14.1/(3-560.14.2 blank) 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13231473 WRE LIST 


FROM 


Р1-А1 
Р1-В1 
P1-B3 
P1-B5 
P1-C1 
P1-C1 
P1-C3 
P1-C5 
P1-D5 
P1-H2 
Pl-H3 
Р1-41 
P1-J2 
P1-L1 
Р1-12 
P1-L3 
P1-L4 


Р1 14 


P1-L5 
P1-L5 
Р1-МІ 
Р1-М2 
Р1-М5 
Р1-М6 
Р1-М1 
P1-N1 
P1-N2 
P1-N3 
P1-N4 
P1-N4 
P1-N5 
P1-N6 
P2-1 
P2-2 
P2-3 
P2-4 
P2-5 
P2-6 
P2-7 
P2-8 
P2-9 


TO 


P1-N1 
P1-N4 
SPL11 
P2-4 
Р1- 1 
Р2-8 
Р1-14 
Р2-5 
SPL9 
SPL7 
SPL3 
P3-N 
P3-P 
P1-C1 
SPL1 
SPL1 
P1-C3 
Р1-15 
Р1-14 
Р2-9 
SPL 5 
SPL5 
P3-A 
P3-B 
P1-Al 
P2-6 
SPL2 
SPL6 
P1-B1 
P2-7 
SPL10 
SPL9 
SPL4 
SPL8 
SPL 12 
P1-B5 
P1-C5 
P1-N1 
P1-N4 
P1-C1 
Р1-15 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
37 24 
39 24 
22 24 
26 24 
27 24 
28 24 
29 24 
25 24 
17 24 
14 24 

6 24 
35 24 
32 24 
27 24 

1 24 

2 24 
29 24 
30 24 
30 24 
31 24 
10 24 

9 24 
33 24 
34 24 
3 24 
36 24 

4 24 
12 24 
39 24 
38 24 
20 24 
18 24 

8 20 
16 20 
24 20 
26 24 
25 24 
36 24 
38 24 
28 24 
31 24 


FROM 


TO 


WIRE WIRE 
ID SIZE 


^C 0 N < x $ < CHM о BWV 


TM 11- 6625- 3081- 23 


e 


3-32 


EL9LQ-1000-82A 


P1-DL1-156P 


EL9LQ-1000-10 


P2-M24308/2-1F та, 


Спапде 12 


3- 560. 15 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 3-32 


CABLE ASSEMBLY 13231473 WRE LIST (cont) 


WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 
P3-A P1-M5 33 24 
P3-B P1-M6 34 24 
P3-N Р1-21 35 24 
P3-P P1-J2 32 24 
SPL1 Р1-12 1 24 
SPL1 P1-L3 2 24 
SPL1 SPL2 3 24 
SPL2 P1-N2 4 24 
SPL2 SPL1 3 24 
SPL 2 SPL3 5 24 
SPL 3 P1-H3 6 24 
SPL 3 SPL 2 5 24 
SPL 3 SPL4 7 16 
SPL4 P2-1 8 20 
SPL4 SPL3 7 16 
SPL5 P1-M1 10 24 
SPL5 P1-M2 9 24 
SPL5 SPL6 11 24 
SPL6 P1-N3 12 24 
SPL6 SPL5 11 24 
SPL6 SPL7 13 24 EL9LQ- 1000-90 
SPL7 P1-H2 14 24 
SPL 7 SPL6 13 24 PTO6SE-22-21P (SR) “ЖҰ 
SPL 7 SPL8 15 16 
SPL8 P2-2 16 20 
SPL8 SPL7 15 16 
SPL9 P1-D5 17 24 
SPL9 P1-N6 18 24 
SPL9 SPL 10 19 24 
SPL 10 P1-N5 20 24 
SPL 10 SPL11 21 24 
SPL 10 SPL9 19 24 
SPL 11 P1-B3 22 24 
SPL11 SPL 10 21 24 
SPL11 SPL 12 23 16 
SPL 12 P2-3 24 20 
SPL 12 SPL 11 23 16 


3- 560. 16 Change 12 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13231512 WRE LIST 


FROM 


Р1-А1 
Р1-А2 
P1-A3 
Р1-А4 
Р1-А5 
Р1-В4 
Р1-В6 
Р1-С2 
Р1-Е2 
Р1-Е4 
P1-F3 
Pl-F5 
Р1-Н2 
Р1-Н5 
P1-H6 
P1-J1 
P1-J2 
P1-J3 
P1-J4 
P1-K1 
P1-K2 
P1-K2 
Pl-K3 
Pl-K4 
Pl-K4 
P1-L1 
Pl-L2 
P1-L3 
P1-L 4 
P1-L5 
P1-L6 
Pl-L6 
Р1-М1 
Р1-М2 
P1-M3 
P1-M3 
P1-M4 
P1-M5 
P1-M6 
P1-N2 
P1-N3 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
1 24 
270 24 
2 24 
272 24 
4 24 
260 24 
266 24 
268 24 
7 24 
251 20 
152 24 
151 24 
8 24 
11 24 
12 24 
13 24 
100 2á 
15 24 
16 24 
19 24 
19 24 
20 24 
22 24 
2 24 

3 24 
26 24 
28 24 
30 24 
32 24 
34 24 
34 24 
35 24 
37 24 
40 24 
40 24 
41 24 
43 24 
46 24 
49 24 
55 24 
56 24 


FROM 


P1-N5 
P1-N6 
P1-N6 
P1-R1 
P1-R5 
P1-R6 
P1-S3 
P1-S4 
P1-S5 
P1-S6 
Р1-Т1 
Р1-Т2 
Р1-Т3 
P1-T4 
Р1-Т5 
P1-U1 
Р1-02 
Р1-03 
P1-U4 
P1-U5 
P1-U6 
P1-V1 
P1-V2 
P1-V2 
P1-V3 
P1-V4 
P1-V5 
P1-V6 
Р1-М1 
ΡΙ-Ν1 
P1-W2 
P1-W3 
P1-W4 
P1-W5 
P1-W6 
Р1-Х1 
P1-X2 
P1-X3 
P1-X4 
P1-X5 
P1-X6 


TO 


SPL 28 
P1-M1 
P2-al 
P3-71 
P2-J4 
P2-J1 
P3-83 
P3-102 
P3-112 
P3-111 
P5-64 
P3-13 
P3-24 
P3-14 
P3-19 
P3-120 
P5-27 
P3-62 
P3-110 
P5-76 
P5-65 
P3-20 
P1-A5 
P2-F3 
P3-101 
P7-C4 
P7-C6 
P3-119 
P1-K3 
P3-17 
P3-43 
PA-n 
Р4-С 
Р3-84 
P3-22 
Р4-һ 
Р3-94 
Р3-50 
Р3-74 
P3-85 
P3-28 


TM 11- 6625- 3081-23 


3- 32 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
52 24 
37 24 
38 24 A 
146 24 B 
65 24 5 
67 24 |° 
147 24 | 
148 24 A 
149 24 ü 
150 24 и 
80 24 К 
81 24 L 
82 24 M 
83 24 N 
84 24 
87 24 
88 24 P 
89 24 R 
90 24 S 
92 24 T 
91 24 U 
86 24 M 
4 24 М 
5 24 x 
93 24 n 
236 24 | 
238 24 i 
96 24 | 
22 24 
23 24 
97 24 
98 24 EL9LQ-1000-82A 
ae 2 P1 - DL1-156P 
71 24 
101 24 
102 24 
103 24 
104 24 
105 24 
106 24 
Change 12 3- 560. 17 


TM 11- 6625- 3081- 23 
3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 3-32 
CABLE ASSEMBLY 13231512 WRE LIST (cont) 


WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 


P1-Y1 P3-16 107 24 P2-D6 P3-56 161 24 
P1-Y2 P3-26 108 24 P2-E? P3-98 187 24 
Pl-Y3 P3-36 109 24 P2-E4 P3-96 162 24 


Pl-YA  P3-87 110 24 P2-E6 Р3-37 163 24 Я 
Pl-Y5 Р4-у 111 24 P2-F2 Р1-72 114 24 Е 
Pl-Y6 Р4-м 112 24 P2-F2 P4-X 115 24 D 
р1-21 P4-t 113 24 P2-F3 Р1-у2 5 24 E 
Pl-22 Р2-Е2 114 24 P2-F3 Р3-108 6 24 F 
Р1-73 Р3-59 116 24 P2-F4 Р3-15 164 24 ο 
Р1-74 P3-34 117 24 P2-F6 P3-11 165 24 Η 
Р1-75 Р3-88 118 24 P2-G1 SPL26 47 24 ) 
Pl-26 P3-23 119 24 P2-G2 $Р127 50 24 K 
Pl-al P1-b3 120 24 P2-G3 Р1-13 30 24 ι 
Pl-a2  SPL7 253 24 P2-G3 Р3-52 31 24 M 
Pl-a3 P4-U 121 24 P2-GA Р1-14 32 24 M 
Pl-a4 р4-у 122 24 P2-G4 Р3-41 3 24 

Pl-a5 Р4-М 123 24 P2-G5 σρι 11 231 24 

Pl-a6 Р4-5 124 24 P2-G6 P3-76 166 24 Е 
Pl-bl P2-Wl 125 24 Р2-Н1 P3-65 167 24 š 
P1-b2 P2-w2 127 24 P2-H2 P3-53 168 24 ? 
Р1-53 Pl-al 120 24 P2-H3 Р3-46 69 24 | 
Pl-bà SPL22 129 24 р2-н4 P3-58 70 24 К 
Pl-b5 Ρ2-χ2 131 24 P2-H5 SPL28 53 24 D 
Pl-b5 Р3-93 61 24 P2-H6 SPL25 44 24 б 
Pl-b6 Р2-Х3 133 24 P2-J1 P1-R6 67 24 ү 
Pl-cl Р2-51 252 24 P2-J1 P3-103 68 24 z 
Pl-c2 Ρ2-Χ4 135 24 P2-J2 Ρ2-ε] 169 24 8 
Pl-c3 Р2-Х5 137 24 P2-J3 Р3-81 172 24 b 
Pl-c4  SPL23 139 24 P2-J4 Р1-В5 65 24 с 
Pl-c5 Р2-и4 141 24 Р2-Ј4 Р3-92 66 24 


Pl-c6 SPL24 143 24 P2-J5 P3-113 173 24 
P2-A2 P3-86 153 24 P2-J6 P3-32 174 24 


EL9LQ-1000-82A 
P2-A4  P4-u 154 24 P2-Kl Р4-Р 175 24 
P2-A6 Р3-63 155 24 P2-K2 P4-R 176 24 P2-DL1-156P 
P2-BA Р3-10 156 24 P2-K3 Р4-5 177 24 
P2-B6 Р3-75 157 24 P2-KA Р4-Т 178 24 


P2-C2 SPL 22 130 24 P2-K5 P3-68 179 24 
P2-C4 P3-99 158 24 P2-K6 P3-79 180 24 
P2-C6 P3-38 159 24 P2-L1 P2-S2 240 24 
P2-D2 Р3-39 186 24 Р2-12 Р2-53 241 24 
P2-D4 P3-95 160 24 P2-L3 P2-S4 242 24 


3- 560. 18 Change 12 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 3-32 
CABLE ASSEMBLY 13231512 WRE LIST (cont) 


WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 


P2-L4 P3-45 181 24 P2-V6 P3-21 183 24 
P2-L5 P2-T2 243 24 P2-W1 P1-b1 125 24 


P2-L6 SPL 19 280 24 P2-W1 РА-К 126 24 
Р2-М1 Р2-Р1 244 24 P2-W2 P1-b2 127 24 
P2-M2 P2-P2 245 24 P2-W2 P4-m 128 24 


P2-M3 P3-107 60 24 P2-W3 SPL 24 144 24 
P2-M4 P3-118 62 24 P2-W4 Р1-с5 141 24 


P2-M5 P3-116 64 24 P2-W4 P4-G 142 24 
P2-M6 P3-100 188 24 P2-W5 SPL 23 140 24 
P2-N1 P5-26 189 24 Р2-Х1 Р3-72 59 24 
P2-N2 P7-G2 57 24 P2-X2 P1-b5 131 24 
P2-N3 P3-33 72 24 P2-X2 P4-q 132 24 
P2-N4 P3-57 190 24 P2-X3 P1-b6 133 24 
P2-N5 P7-G3 58 24 P2-X3 P4-r 134 24 
P2-N6 SPL22 284 18 P2-X4 Pl-c2 135 24 
P2-P1 P2-M1 244 24 P2-X4 P4-A 136 24 
P2-P2 P2-M2 245 24 P2-X5 P1-c3 137 24 
P2-P3 P3-69 73 24 P2-X5 P4-B 138 24 
P2-P4 P3-91 74 24 P2-X6 P5-24 192 24 
P2-P5 P3-80 75 24 P2-Y6 P3-82 63 24 
P2-P6 P4-E 191 24 P2-71 P2-b6 196 24 
P2-R1 P3-117 76 24 P2-22 P1-L6 35 24 
P2-R2 P3-106 77 24 Р2-22 P4-L 36 24 
P2-R3 SPL7 254 24 P2-Z3 P1-K2 20 24 
P2-R4 SPL19 78 24 P2-Z3 P4-M 21 24 
P2-R5 P4-Y 79 24 Р2-74 Р2-а3 193 24 
P2-S1 Pl-cl 252 24 P2-al Pl-N6 38 24 
Р2-51 P8-F 233 20 P2-al P4-H 39 24 
P2-S2 P2-L1 240 24 P2-a2 P1-M3 41 24 
P2-S3 P2-L2 241 24 P2-a2 P4-J 42 24 


P2-S4 P2-L3 242 24 P2-a3 Р2-24 193 24 
Р2-56 P2-U6 184 24 P2-a3 P2-b4 194 24 


P2-T2 P2-L5 243 24 P2-a4 P2-U4 29 24 
P2-T6 P3-44 182 24 P2-a5 P2-U2 27 24 
P2-U2 P1-L1 26 24 P2-b1 P2-V2 185 24 
P2-U2 P2-a5 27 24 P2-b2 P1-E2 7 24 
P2-U4 P1-L2 28 24 P2-b4 P2-a3 194 24 
P2-U4 Pl-a4 29 24 P2-b4 P4-N 195 24 
P2-U6 P2-S6 184 24 P2-b5 P2-b6 197 24 
P2-V2 P2-bl 185 24 P2-b5 P4-K 198 24 


P2-V4 SPL 11 230 24 


Change 5 3- 560. 19 


TM 11- 6625- 3081- 23 
3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 3-32 


CABLE ASSEMBLY 13231512 WRE LIST (cont) 


_—————— —Y 


WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE 


P2-b6 Р2-71 196 24 
P2-b6 P2-b5 197 24 


P2-c4 P1-N3 56 24 
P2-c5 P1-N2 55 24 
P3-1 P1-Al 1 24 


P3-17 P1-W1 23 24 EL9LQ-1000-2 
P3-18 SPL20 281 24 
= - 4 
а и БЕ > | P3-MS27467125F35S 
P3-21 P2-V6 183 24 
P3-22 P1-W6 71 24 
P3-23 P1-Z6 119 24 
P3-24 p1-T3 82 24 


P3-33 P2-N3 72 24 
P3-34 Р1-74 117 24 
Р3-35 P8-D 234 24 


3-560. 20 Change 2 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 3- 32 
CABLE ASSEMBLY 13231512 WRE LIST (cont) 


WIRE WIRE 
FROM TO 10 SIZE 


P3-43 PL-W2 97 24 
P3-44 P2-T6 182 24 
P3-45 P2-L4 181 24 
P3-46 P2-H3 69 24 
P3-47 P8-E 235 24 
P3-50 P1-X3 103 24 
P3-51 SPL18 277 24 


P3-52 P2-63 31 24 
P3-53 P2-H2 168 24 
P3-54 SPL28 54 24 


P3-56 P2-D6 161 24 
P3-57 P2-N4 190 24 
P3-58 P2-H4 70 24 
Р3-59 Р1-73 116 24 
P3-61 SPL15 271 24 
P3-62 P1-U3 89 24 
P3-63 P2-A6 155 24 
P3-64 SPL13 267 24 
P3-65 P2-Hl 167 24 


P3-66 SPL26 48 24 
P3-68 P2-K5 179 24 
P3-69 P2-P3 73 24 
P3-71 P1-R1 146 24 
P3-72 P2-X1 59 24 
P3-73 P1-H6 12 24 


P3-74 P1-X4 104 24 
P3-75 P2-B6 157 24 
P3-76 P2-66 166 24 


P3-77 SPL27 51 24 
P3-78 SPL9 261 24 
P3-79 P2-K6 180 24 
P3-80 P2-P5 75 24 
P3-81 P2-J3 172 24 
P3-82 P2-Y6 63 24 
P3-83 P1-S3 147 24 
P3-84 P1-W5 85 24 


P3-85 P1-X5 105 24 
P3-86 P2-A2 153 24 
P3-87 Р1-Ү4 110 24 
Р3-88 P1-Z5 118 24 
P3-89 SPL10 263 e4 


Change 2 3- 560. 21 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13231512 WRE LIST (cont) 


WIRE WIRE 

. FROM TO ID SIZE 
P3-90 Pl-K4 3 24 

P3-91 P2-P4 74 24 
‚ P3-92 P2-J4 66 24 
P3-93 Р1-Ь5 61 24 


P3-94  P1-X2 102 24 
.P3-95  P2-D4 160 24 
.P3-96  P2-E4 162 24 
-P3-97 5Р114 269 24 
P3-98 Р2-Е2 187 24 
`Р3-99  P2-C4 158 24 
23-100 Р2-М6 188 24 


P3-101  P1-V3 93 24 
.P3-102 Р1-54 148 24 
P3-103  P2-J1 68 24 
-P3-106 P2-R2 77 24 
3-107  P2-M3 60 24 
P3-108  P2-F3 6 24 
"P3-109  P2-c2 171 24 
P3-110 Р1-04 90 24 


P3-lll Р1-56 150 24 
P3-112 Р1-55 149 24 
Р3-113 P2-J5 173 24 


Р3-116 Р2-М5 64 24 
P3-117 Р2-К1 76 24 
P3-118 P2-M4 62 24 
P3-119 P1-V6 96 2á 
P3-120 Р1-01 87 24 


P4-A P2-X4 136 24 
Р4-В Р2-Х5 138 24 
Р4-С P1-W4 99 24 
P4-D SPL 24 287 20 
P4-E P2-P6 191 24 
P4-F SPL 23 286 20 
P4-G P2-W4 142 24 


P4-H P2-al 39 24 
P4-J P2-a2 42 24 
P4-K P2-b5 198 24 
P4-L Р2-22 36 24 
Р4-М P2-23 21 24 


P4-N P2-b4 195 24 
P4-P P2-K1 175 24 


3- 560. 22 Change 12 


3-32 


» °С) О O O Or Ou 
° А А A От 
е О О О Об. 

30 ¡O O oe О, 


oo 
L N 


EL9LQ-1000-73 


P4-MS24767125F43S 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 


ABLE ASSEMBLY 13231512 WRE LIST (cont) 


FROM T0 


P4-R P2-K2 
Р4-5 P2-K3 
P4-T P2-K4 


P4-U Pl-a3 
P4-V Pl-a4 
P4-W Р1-а5 


Р4-Х Р2-Ғ2 
Р4-Ү P2-R5 


P4-a SPL1 
P4-b SPL 3 
P4-c SPL5 
P4-d SPL 2 
P4-e SPL4 
P4-f SPL6 
P4-g SPL 7 
P4-h P1-X1 
P4-k Р2-И1 
Р4-т P2-W2 
P4-n P1-W3 
P4-p SPL 22 
P4-q P2-X2 
P4-r P2-X3 
P4-s P1-a6 
P4-t Р1-71 


P4-u P2-A4 
P4-v P1-Y5 
P4-w Р1-Ү6 
Р4-х SPL 19 
Р5-24 Р2-Х6 


Р5-26 P2-N1 
P5-27 P1-U2 
P5-64 Р1-Т1 
P5-65 P1-U6 
P5-76 P1-U5 
P6-A SPL1 
P6-B SPLI 
P6-E SPL 3 
P6-F SPL 3 
P6-J SPL 5 
P6-K SPL5 
P6-N SPL7 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
176 24 
177 24 
178 24 
121 24 
122 24 
123 24 
115 24 
79 24 
201 18 
211 18 
220 18 
208 18 
217 18 
226 18 
255 18 
101 24 
126 24 
128 24 
98 24 
285 18 
132 24 
134 24 
124 24 
113 24 
154 24 
111 24 
112 24 
279 18 
192 24 
189 24 
88 24 
80 24 
92 24 
91 24 
202 
203 
212 
213 
221 
222 
256 


TM 11- 6625- 3081- 23 


P5-MS24767T21F35S 


3- 32 


Е1910-1000-87 


EL9LQ-1000-90 
P6 — PTO6SE-22-21P (SR) 


Change 12 


3- 560. 23 


TM 11- 6625- 3081-23 
3-32. TPS CABLE ASSEMBLI ES (cont) 3-32 


CABLE ASSEMBLY 13231512 WRE LIST (cont) 


WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 
P6-P $Р 7 257 P7-bl1 P7-H2 246 24 
Р7-АТ SPL16 274 24 P7-b3 Р7-Н4 247 24 
P7-A2 SPL17 276 24 P7-b5  P7-H5 248 24 
Р7-АЗ SPL18 278 24 P7-cl P7-H6 249 24 
Р7-А4 _ $Р120 9 24 P7-c3  ϱΡ7-01 250 24 
P7-A5 SPL9 262 24 Р8-А P7-C4 237 24 
P7-A6 $Р110 264 24 P8-B P7-C6 29 24 
P7-Bl SPL21 283 24 P8-C P7-26 232 20 
Р7-С4 ρ]-γ4 236 24 P8-D P3-35 234 24 
P7-CA Ρ8-Α 237 24 P8-E P3-47 235 24 Í 
Р7-СБ  SPL2 205 24 ра-ғ Р2-51 233 20 : 
P7-C6 P1-V5 238 24 P8-G SPLI 204 20 Е 
P7-C6 Р8-В 239 24 P8-H SPL7 258 20 : 
р7-01  SPL3 209 24 P8-J P1-E4 251 20 { 
P7-D2 5р14 214 24 SPL1 Р4-а 201 18 қ 
P7-03 _ SPLA 215 24 SPL1 P6-A 202 к 
Р7-04  SPL5 218 24 SPL1 P6-B 203 x 
P7-D5 SPL6 23 24 SPL1 P7-G4 199 24 Y 
Р7-06 SPL6 224 24 SPL1 P7-W2 200 24 : 
P7-G2 Ρ2-Ν2 57 24 $Р 1 P8-G 204 20 | 
P7-G3 P2-N5 58 24 SPL2 P4-d 208 18 b 
Р7-64 -ρι1 199 24 SPL2 P7-C5 205 24 : 
Р7-65  SPL2 206 24 SPL2 P7-65 206 24 
P7-H2  P7-b1 246 24 SPL2 P7-W4 207 24 
P7-H4  P7-b3 247 24 SPL3 P4-b 211 18 
P7-H5 р7-Ь5 248 24 SPL3 P6-E 212 Vr ee 
P7-H6 Р7-с1 249 24 SPL3 P6-F 213 P7 - 011-156Р 
Р7-01 P7-c3 250 24 SPL3 P7-D1 209 
P7-J2 SPL9 9 24 SPL 3 P7-W6 210 
P7-J3 SPL10 10 24 SPL4 P4-e 217 
P7-J4  SPL16 18 24 SPL4 P7-D2 214 
P7-J5 SPL17 24 24 SPL4 P7-D3 215 
Р7-Ј6 SPL18 25 24 SPL4 р7-Х2 216 
P7-K1 5Р120 95 24 SPL5 Р4-с 220 
P7-W2  SPLl 200 24 SPL5 P6-J 221 
P7-WA  SPL2 207 24 SPL5 P6-K 222 
P7-W6 $5Р13 210 24 SPL5 P7-D4 218 
P7-X2  SPL4 216 24 SPL5 P7-X4 219 
Р7-Х4  SPL5 219 24 SPL6 p4-f 226 
Р7-74 -ρι6 225 24 SPL6 P7-D5 223 
Р7-26 P8-C 232 20 SPL6 P7-D6 224 


3- 560. 24 Change 10 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13231512 WRE LIST (cont) 


FROM 


SPL6 
SPL 7 
SPL 7 
SPL7 
SPL7 
SPL7 
SPL 7 
SPL8 
SPL8 
SPL8 
SPL9 
SPL9 
SPL9 
SPL10 
SPL10 
5Р 10 
SPL11 
SPL11 
SPL11 
SPL12 
SPL12 
SPL12 
SPL13 
SPL13 
SPL13 
SPL14 
SPL14 
SPL14 
SPL15 
SPL15 
SPL15 
SPL16 
SPL16 
SPL16 
SPL17 
SPL17 
SPL17 
SPL18 
SPL18 
SPL 18 
SPL19 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
225 24 
253 24 
254 24 
255 18 
256 
257 
258 20 
260 24 
8 24 
259 24 
261 24 
262 24 
9 24 
263 24 
264 24 
10 24 
231 24 
230 24 
229 24 
266 24 
11 24 
265 24 
268 24 
13 24 
267 24 
270 24 
15 24 
269 24 
272 24 
16 24 
271 24 
273 24 
274 24 
18 24 
275 24 
276 24 
24 24 
277 24 
278 24 
25 24 
280 24 


FROM 


SPL19 
SPL19 
SPL20 
SPL 20 
SPL 20 
SPL21 
SPL21 
SPL21 
SPL22 
SPL22 
SPL22 
SPL22 
SPL23 
SPL 23 
SPL23 
SPL24 
SPL24 
SPL24 
SPL25 
SPL25 
SPL25 
SPL 26 
SPL 26 
SPL26 
SPL 27 
SPL27 
SPL 27 
SPL28 
SPL 28 
SPL28 


TO 


P2-R4 
P4-x 

P3-18 
P7-A4 
P7-K1 
Р1-02 
P3-8 

P7-B1 
P1-b4 
P2-C2 
P2-N6 
P4-p 

Pl-c4 
P2-W5 
P4-F 

Pl-c6 
P2-W3 
P4-D 

P1-M4 
P2-H6 
P3-42 
P1-M5 
P2-Gl 
P3-66 
Pl-M6 
P2-G2 
P3-77 
P1-N5 
P2-H5 
P3-54 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3- 32 


Change 2 3-560. 25 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLI ES (cont) 


Р ASSEMBLY 13231598 WRE LIST 


WIRE WIRE 

FROM TO ID SIZE 

рі-21 Р2-Е 1 22 
Pl-J2 Р2-Е 2 22 
P1-J3 23-4 3 22 
Pl-J4 Р3-П 4 22 
Р2-Е P1-J1 1 22 
P2-F P1-J2 2 22 
P3-4 Р1-23 3 22 
Р3-11 Pl-J4 4 22 

® 

I Е1910-1000-86 


P3 - MS27467T15F35P 


3- 560. 26 Change 2 


яз x = x Q m m O D @% > 


> στο Ὁ ч 


EL9LQ-1000-82A 


P1 - DL1-156P 


EL9LQ- 1000-76 


P2-MS27467T13F8P 


3-32 
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3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13231655 WRE LIST 


FROM 


С1-1 

С1-1 

С1-2 

С2-1 

С2-1 

С2-2 

Ј1-А 

Ј1-В 

Ј1-0 

P1-Al 
P1-A3 
P1-A5 
Р1-В1 
P1-B3 
P1-B5 
P1-C3 
P1-C5 
Р1-01 
P1-D5 
Р1-Е1 
P1-E3 
P1-F1 
P1-H4 
P1-M2 
P1-M3 
P1-Ul 
P1-U2 
P1-U3 
P1-U4 
P1-U5 
Pl-al 
Р1-а2 
P2-A2 
P2-B2 
P2-C2 
Р2-01 
P2-D2 
P2-D3 
Ρ2-Ε2 
Р2-КІ 
Р2-М1 
P2-N4 
P2-N5 


TO 


P8-A 
SPL10 
P8-C 
P8-A 
SPL10 
P8-D 
P2-E2 
P2-C2 
P2-D2 
P4-3 
STP1 
P3-17 
P3-4 
P3-15 
P3-18 
P4-9 
Р4-7 
P3-7 
P4-1 
P4-6 
P3-10 
P4-5 
P3-3 
P3-19 
P3-16 
P3-12 
P3-13 
P3-24 
P3-25 
P3-14 
P3-6 
P3-5 
SPL5 
SPL4 
J1-B 
SPL5 
J1-D 
SPL4 
J1-A 
P3-23 
P3-11 
P3-8 
P3-9 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
26 

22 

26 

26 

26 

26 

54 20 
55 20 
56 20 
2 26 
7 22 
26 26 
16 26 
24 26 
27 26 
6 26 
5 26 
19 26 
1 26 
4 26 
20 26 
3 26 
15 26 
28 26 
25 26 
21 26 
22 26 
29 26 
30 26 
23 26 
18 26 
17 26 
50 20 
46 20 
55 20 
51 22 
56 20 
47 22 
54 20 
43 26 
41 26 
39 26 
40 26 


FROM 


P2-N6 
P2-S5 
P2-T1 
P2-T3 
P2-T5 
P2-V2 
P3-1 
P3-2 
P3-3 
P3-4 
P3-5 
P3-6 
P3-7 
P3-8 
P3-9 
P3-10 
P3-11 
P3-12 
P3-13 
P3-14 
P3-15 
P3-16 
P3-17 
P3-18 


TO 


P3-20 
P8-C 

P8-D 

SPL10 
SPL9 

STP4 

SPL6 

STP3 

Р1-Н4 
Р1-В1 
Р1-а2 
Р1-а1 
P1-D1 
P2-N4 
P2-N5 
P1-E3 
P2-M1 
P1-U1 
P1-U2 
P1-U5 
P1-B3 
P1-M3 
P1-A5 
P1-B5 


EL9LQ-1000-143 


J1-SM-C-773505-2 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
42 26 
78 22 
79 22 
77 22 
70 22 

20 

26 
81 26 
15 26 
16 26 
17 26 
18 26 
19 26 
39 26 
40 26 
20 26 
41 26 
21 26 
22 26 
23 26 
24 26 
25 26 
26 26 
27 26 


TM 11- 
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6625- 3081- 23 


3-32 


EL9LQ-1000-82A 


РІ and P2-DL1-156P 


EL9LQ-1000- 106 


P3-MDM-25PHOAT1IK 


Change 12 


3- 560. 27ext 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLI ES (cont) 3- 32 


CABLE ASSEMBLY 13231655 WRE LIST (cont) 


—— ————À 
WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 


P3-19 Рр1-М2 28 26 SPL5 P3-22 83 26 | | 
P3-20 P2-N6 42 26 SPL6 P3-1 26 cO O° 


P3-21 SPL4 82 26 SPL6 P5 44 (ΟΛ 
P3-22 $Р\5 83 26 SPL7 P9-A 65 16 

P3-23 р2-кі 43 26 SPL7 P9-B 66 16 

P3-24  P1-U3 29 26 SPL7 P9-C 67 16 

P3-25 . P1-U4 30 26 SPL7 P9-D 68 16 

Р4-1 P1-D5 1 26 SPL7 SPL9 69 16 

Р4-2 SPL2 26 SPL8 P9-E 71 16 

P4-3 P1-Al 2 26 SPL8 P9-F 72 26 EL9LQ-1000- 62A 
P4-4 SPL3 80 26 SPL8 P9-G 73 16 P8-SM-C-773505-4 
P4-5 P1-F1 3 26 SPL8 P9-H 74 16 

P4-6 Р1-Е1 4 26 SPL8 SPL10 75 16 

P4-7 P1-C5 5 26 SPL9 P2-T5 70 22 

P4-8 STP2 26 SPL9 P8-B 84 20 

P4-9 P1-C3 6 26 SPL9 SPL7 69 16 

P5 SPL6 44 COAX  SPLIO С1-1 22 

P6 SPL2 8 COAX SPLIO  C2-1 22 

P7 SPL3 13 COAX SPL10 P2-T3 7 22 

P8-A C1-1 26 SPLIO Р8-А 85 22 

P8-A С2-1 26 SPLIO SPL8 75 16 

P8-B SPL9 84 20 STP1 P1-A3 7 22 

P8-C C1-2 26 STP1 STP2 26 

P8-C P2-S5 78 22 STP2 P4-8 26 

P8-D C2-2 26 STP2 STP1 26 

P8-D P2-T1 79 22 STP3 P3-2 81 26 

P9-A SPL7 65 16 STP4 P2-V2 20 

P9-B SPL7 66 16 

P9-C SPL7 67 16 

P9-D SPL7 68 16 p. 4 3 2 ἡ 
P9-E SPL8 71 16 O ОРО О 
P9-F SPL8 72 26 

P9-G SPL8 73 16 \ | 
P9-H SPL8 74 16 Q О О О 
SPL2 P4-2 26 

SPL2 P6 8 СОАХ 

SPL3 P4-4 80 26 EL9LG-1000-107 
SPL 3 р7 13 COAX 

SPLA P2-B2 46 20 Р4-МОМ-95Н041К 
SPL4 P2-D3 47 22 

SPL4 P3-21 82 26 

P8-A SPL 10 85 22 RR 

И за P9-MS3476F18-11P 


3-560. 28 Change 12 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13082831-509 WRE LIST 


FROM 


P1-Al 
Р1-А2 
P1-A3 
P1-A4 
P1-A5 
P1-A6 
P1-B1 
P1-B2 
P1-B3 
P1-B4 
P1-B5 
P1-B6 
P1-C1 
Р1-С2 
P1-C3 
P1-C4 
Р1-С5 
Р1-С6 
P1-D1 
P1-D2 
Р1-03 
Р1-04 
P1-D5 
P1-D6 
Р1-Е1 
Р1-Е2 
Р1-ЕЗ 
Р1-Е4 
Р1-Е5 
Р1-Е6 
P1-E6 
P1-F1 
РЕР 
P1-F2 
Pl-F3 
Р1-Ғ4 
Р1-Ғ4 
Pl-F5 
Pl-F5 


TO 


Pl-b5 
P3-P3 
P3-P4 
P1-L6 
Р1-М1 
P3-P5 
P5-35 
P8-37 
P3-R1 
P8-58 
P2-N3 
P8-93 
P8-103 
P2-N4 
P2-M4 
P5-122 
P5-116 
P8-23 
P8-33 
P8-25 
P8-108 
P8-79 
P8-81 
P8-96 
P8-116 
P8-122 
P8-107 
P9-24 
P9-19 
P2-G5 
P9-93 
P2-G6 
P9-90 
P9-94 
P9-109 
P3-X5 
P9-113 
P3-X6 
P9-114 


WIRE 
ID 


о о ы СОЗ . ОЈ м — 


WIRE 
SIZE 


24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 


FROM 


P1-F6 
P1-G1 
P1-G2 
P1-G3 
P1-G4 
P1-G5 
P1-G6 
P1-G6 
Р1-Н1 
Р1-Н2 
Р1-Н2 
P1-H3 
Р1-Н4 
Р1-Н4 
Р1-Н5 
Р1-Н5 
P1-H6 
P1-H6 
різді 
P1-J2 
Р1-Ј3 
P1-J3 
P1-J4 
Р1-24 
P1-J6 
P1-J6 
Р1-КІ 
Р1-КІ 
Р1-К2 
P1-K3 
P1-K4 
Р1-К4 
Р1-К5 
Р1-К5 
Р1-К6 
Р1-К6 
P1-L1 
P1-L1 
P1-L2 
P1-L2 
P1-L3 


TO 


P9-124 
P9-106 
P5-95 
P5-106 
P5-105 
P5-97 
P7-8 
P13-8 
SPL5 
P7-11 
P13-11 
SPL5 
P7-4 
P13-4 
P7-20 
P13-20 
P7-25 
P13-25 
P10-106 
P10-94 
P7-33 
P13-33 
P7-17 
P13-19 
P3-H5 
P10-118 
P7-28 
P13-28 
P8-6 
P8-19 
P3-J6 
P8-20 
P3-K1 
P8-11 
P3-al 
P10-11 
P3-a2 
P10-34 
P2-F3 
P10-19 
P2-H1 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
35 24 
35 24 
36 24 
36 24 
37 24 
37 24 
38 24 
363 26 
176 24 

39  SHLD 
365 26 
177 24 

40 24 
367 26 

4l 24 
368 26 

42 24 
369 26 

43 24 

43 24 

45 24 
370 26 

46 24 
374 26 
141 24 

47 26 

64 24 
366 26 

65 24 

65 24 

66 24 

67 24 

68 24 

67 24 

69 24 

75 24 

70 24 

75 24 

71 24 

76 24 

72 24 
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EL9LQ-1000-82A 


P1-13081528-1 


Change 16 


3- 560. 29 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13082831- 509 WRE LIST (cont) 


FROM 


P1-L3 
P1-L4 
P1-L4 
P1-L5 
P1-L5 
P1-L6 
P1-L6 
P1-M1 
Р1-М1 
Р1-М2 
Р1-М3 
Р1-М4 
Р1-М5 
Р1-М6 
Р1-М6 
P1-N1 
P1-N1 
P1-N2 
P1-N3 
P1-N4 
P1-N5 
P1-N6 
Р1-Р1 
Р1-Р2 
P1-P3 
P1-P4 
P1-P5 
P1-P6 
Р1-К1 
P1-R2 
P1-R3 
P1-R4 
P1-R4 
Р1-К5 
Р1-К6 
Р1-К6 
Р1-51 
Р1-$2 
Р1-53 
P1-S4 
Р1-55 


3- 560. 30 


TO 


P10-58 
P3-25 
P10-21 
Р3-76 
Р10-12 
Р1-А4 
Р10-79 
Р1-А5 
Р10-3 
P8-106 
P8-115 
P9-126 
P9-119 
P3-Wl 
P8-3 
P3-W2 
P8-4 
P2-Y1 
Р2-Ү2 
Р10-14 
Р10-44 
Р10-47 
Р10-5 
Р10-56 
Р10-22 
Р10-115 
Р10-110 
Р3-25 
Р9-81 
P2-Y3 
P10-102 
P9-110 
P10-33 
P10-122 
P3-K4 
P10-113 
P2-Y4 
P5-85 
P5-82 
P10-107 
P3-K3 


Change 16 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
76 24 
73 24 
77 24 
74 24 
77 24 

4 24 
78 24 

5 24 
78 24 
79 24 
79 24 
80 24 
80 24 
82 24 
83 24 
84 24 
83 24 
85 24 
86 24 
87 24 
87 24 
88 24 
88 24 
89 24 
89 24 
90 24 
90 24 
91 24 
92 24 
93 24 
94 24 
96 24 
95 24 
97 24 
395 24 
98 24 
99 24 
100 24 
101 24 
102 24 
103 24 


FROM 


P1-S6 
P1-STP1 
Р1-5ТРІ 
Р1-5ТР2 
Р1-5ТР2 
P1-STP3 
P1-STP3 
P1-STP4 
P1-STP4 
P1-STP5 
P1-STP5 
P1-STP6 
Р1-5ТР6 
P1-STP7 
P1-STP7 
P1-STP8 
P1-STP8 
P1-STP9 
P1-STP9 
Р1-5ТР10 
Р1-5ТР10 
P1-STP11 
P1-STP11 
P1-STP12 
Р1-5ТР12 
P1-STP13 
P1-STP13 
P1-STP14 
P1-STP14 
P1-STP15 
P1-STP15 
P1-STP16 
P1-STP16 
P1-STP17 
P1-STP17 
Р1-5ТР18 
Р1-5ТР18 
P1<STP19 


D 1 стрлоа 
FITOIF 2 


Pl=STP20 
P1-STP20 


TO 


P8-14 
P5 OPEN 
SPL1 

P8 OPEN 
SPL2 

P8 OPEN 
SPL2 

P8 OPEN 
SPL2 

P8 OPEN 
SPL2 

P8 OPEN 
SPL2 

P9 OPEN 
SPL4 

P9 OPEN 
SPL4 

P9 OPEN 
SPL4 

P9 OPEN 
SPL 

P9 OPEN 
SPL4 

P5 OPEN 
SPL1 

P5 OPEN 
SPL1 
P10 OPEN 
SPL5 

P8 OPEN 
SPL2 

P8 OPEN 


P10 OPEN 


CDI! с 
әгә» 


Р10 OPEN 
SPL5 


WIRE 
ID 


104 
18 


WIRE 
SIZE 


24 

SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 


cui n 
ә 


SHLD 
SHLD 


3- 32 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13082831-509 WRE LIST (cont) 


FROM 


P1-STP21 
P1=STP21 
P1-STP22 
P1-STP22 
P1-STP23 
Pl-STP23 
Р1-5ТР24 
Р1-5ТР24 
PISSIP25 
Р1-5ТР25 
Pl-STP26 
P1-STP26 
P1-STP27 
P1=STP27 
P1-STP28 
P1-STP28 
P1-STP29 
P1-STP29 
P1-STP30 
P1-STP30 
P1-STP31 
P1-STP31 
P1-STP32 
P1-STP32 
P1-STP33 
P1-STP33 
P1-STP34 
Р1-5ТР34 
Р1-5ТР64 
P1-STP64 
Р1-Т1 
Р1-Т1 
Р1-Т2 
Р1-Т2 
Р1-13 
РІ-Т3 
Р1-Т4 
Р1-Т5 
Р1-Т6 
P1-T6 
P1-U1 
PISUI 
P1-U2 


TO 


P8 OPEN 
SPL3 

P9 OPEN 
SPL4 

P8 OPEN 
SPL3 
P10 OPEN 
SPL5 
P10 OPEN 
SPL5 
P10 OPEN 
SPL5 
P10 OPEN 
SPL5 

P8 OPEN 
SPL3 
Р9-ОРЕМ 
SPL4 

P8 OPEN 
SPL3 

P5 OPEN 
SPL1 

P5 OPEN 
SPL1 
SPL4 

P9 OPEN 
P9 OPEN 
SPL4 
SPL13 
Р5-ОРЕМ 
Р7-14 
P13-18 
P5-71 
P9-127 
P7-16 
P13-16 
P5-126 
P2-W4 
Р2-71 
Р8-22 
Р2-22 
P8-45 
P2-W6 


WIRE 
SIZE 


SHI n 


ч 


SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 


SHLD 
SHLD 


DINI 


SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
24 

24 

SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 


WIRE 
ID 


110 
110 


119 
119 
120 
121 
122 
123 
140 
125 
140 


177 
16! 


104 
128 
129 
130 
131 
136 
132 
133 
134 
135 
137 
138 
138 
381 
382 
381 
382 
142 
143 
144 
145 
147 
146 
148 
150 
149 
153 
139 


WIRE 
SIZE 


TM 11-6625- 3081- 23 


Change 16 


3-32 


3- 560. 31 


TM 11- 6625- 3081- 23 
3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 3- 32 


CABLE ASSEMBLY 13082831-509 WRE LIST (cont) 


WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 


P1-24 P5-25 137 24 P2-F5 P5-124 196 24 
P1-25 P3-W4 156 24 P2-F6 P5-91 340 24 
P1-25 P5-21 57 24 P2-F6 P5-90 197 24 
Р1-76 Р9-77 139 24 P2-G5 P1-E6 28 24 
P1-al P3-W3 160 24 P2-G6 P1-Fl 30 24 
P1-a2 P5-36 161 24 Р2-Н1 P1-L3 72 24 
P1-a3 P2-23 162 24 P2-H2 P10-45 205 24 
P1-a4 P2-a6 163 24 P2-H3 P7-21 198 26 
Р1-а5 Р9-18 164 24 P2-H3 P13-46 359 26 
P1-a5 P9-96 165 24 P2-H4 P7-26 199 26 
P1-a6 P2-a5 166 24 P2-H4 P13-48 360 26 
P1-b1 P8-127 167 24 P2-H5 P7-9 200 26 
P1-b2 P10-97 168 24 P2-H5 P13-50 361 26 
P1-b2 P10-99 169 24 P2-H6 P7-23 201 26 
Pi-b3 P3-E6 170 24 P2-H6 P13-51 362 26 
P1-b3 Р8-1 171 24 P2-J1 P6-B 202 24 
P1-b4 P10-89 172 26 P2-J2 P10-25 203 24 
P1-b4 P10-112 173 26 P2-J3 P10-35 203 24 
P1-b5 P1-Al 1 24 P2-J4 P10-32 204 24 
P1-b5 P5-12 174 24 P2-J5 P10-1 204 24 
P1-b6 P9-95 175 24 P2-J6 Р10-46 205 24 
P1-cl P9-80 175 24 P2-K1 P5-119 207 24 
P1-c2 P2-X5 250 24 Р2-К1 Р5-128 206 24 
P1-c3 P10-100 178 24 P2-K2 P5-102 392 24 
Р1-с4 Р2-Ү6 180 24 p2-K2 P5-103 208 24 
Р1-с4 210-119 179 24 P2-K3 Р8-128 210 26 
P2-A2 P2-L1 181 24 P2-K4 P8-21 215 24 
P2-A4 P2-L2 183 24 P2-K5 Ρ8-12 215 24 
P2-A6 P2-L3 185 24 P2-K6 P6-A 216 24 
P2-B2 P9-5 187 24 P2-L1 P2-A2 181 24 
P2-B4 P9-12 188 24 P2-L1 P5-127 182 24 
P2-B6 P9-14 189 24 P2-L2 P2-A4 183 24 
P2-C2 P9-20 190 24 P2-L2 P5-13 184 24 EL9LQ-1000-82A 
P2-C4 P9-44 191 24 P2-L3 P2-A6 185 24 

P2-C6 P9-46 192 24 P2-L3 P5-99 186 24 P2 and P3-DL1-156P 
P2-D2 P9-82 193 24 P2-L4 Р3-23 218 24 

Р2-04 P5-113 209 24 Р2-14 P5-33 217 24 

Р2-06 P9-123 195 24 Р2-15 P3-24 220 24 

P2-E2 P5-109 124 24 P2-L5 P5-6 219 24 

P2-E2 P5-74 126 24 P2-L6 P7-3 221 24 

P2-F2 SPL7 262 24 P2-L6 P13-3 364 26 

P2-F3 Р1-12 71 24 


А 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
J 
K 
L 
M 
N 


3- 560. 32 Change 16 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13082831 -509 WRE LIST (cont) 


FROM 


Р2-М1 
Р2-М1 
Р2-М2 
Р2-М2 
Р2-М3 
Р2-М4 
Р2-М4 
P2-M5 
P2-M6 
P2-M6 
P2-Ni 
P2-N2 
P2-N3 
P2-N3 
P2-N4 
P2-N4 
P2-N5 
P2-N6 
P2-P5 
P2-P6 
P2-R1 
P2-R2 
P2-R3 
P2-R4 
P2-R5 
P2-R6 
P2-S1 
P2-S2 
P2-S3 
P2-S4 
P2-S5 
P2-S6 
P2-STP35 
P2-STP35 
P2-STP36 
P2-STP36 
P2-STP37 
P2-STP37 
P2-STP38 
P2-STP38 


TO 


P3-Y3 
P5-123 
P5-100 
SPL9 
P5-112 
P1-C3 
P5-58 
P5-46 
P7-1 
P13-35 
P3-b4 
P3-b5 
P1-B5 
P5-118 
Р1-С2 
Р5-24 
Р10-8 
Р10-16 
Р10-24 
P2-V4 
P2-U3 
P2-U4 
P2-U5 
P2-U6 
P2-V1 
P2-V2 
P9-47 
P9-57 
P9-22 
P9-70 
P9-7 
P2-U2 
P10 OPEN 
SPL6 
P10 OPEN 
SPL6 
P10 OPEN 
SPL6 

P8 OPEN 
SPL6 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
223 24 
222 24 
30 24 
31 24 
224 24 

16 24 
17 24 
225 24 
226 26 
31 26 
227 24 
2288 24 
11 24 
229 24 
14 24 
15 24 
230 24 
230 24 
232 24 
233 24 
234 24 
235 24 
236 24 
237 24 
238 24 
239 24 
240 24 
240 24 
241 24 
241 24 
249 24 
243 24 
203 SHLD 
203  SHLD 
204 = SHLD 
204 = SHLD 
205 SHLD 
205 SHLD 
215 SHLD 
215 SHLD 


FROM 


P2-STP39 
P2-STP39 
Р2-5ТР40 
Р2-5ТР40 
Р2-5ТР41 
Р2-5ТР41 
Р2-5ТР42 
Р2-5ТР42 
Р2-5ТР43 
P2-STP43 
P2-STP44 
P2-STP44 
P2-T1 
P2-T2 
P2-T3 
P2-T4 
P2-T5 
P2-T6 
P2-Ul 
P2-U2 
P2-U3 
P2-U4 
P2-U5 
P2-U6 
P2-V1 
P2-V2 
P2-V3 
P2-V4 
P2-V5 
P2-V6 
P2-W1 
P2-W2 
P2-W3 
P2-W4 
P2-W5 
P2-M6 
P2-X1 
P2-X2 
P2-X4 
P2-X5 
P2-X6 


TO 


P10 OPEN 230 


SPL6 

P9 OPEN 
SPL7 

P9 OPEN 
SPL7 

P9 OPEN 
SPL7 

P5 OPEN 
SPL7 

P8 OPEN 
SPL7 
P2-V5 
P2-V6 
P2-W1 
P2-W2 
P2-W3 
P9-13 
P3-P2 
P2-S6 
P2-R1 
P2-R2 
P2-R3 
P2-R4 
P2-R5 
P2-R6 
P9-92 
P2-P6 
P2-T1 
P2-T2 
P2-T3 
P2-T4 
P2-T5 
P1-T5 
P2-c6 
P1-U2 
P1-U3 
P3-V5 
P1-Y2 
P1-c2 
P7-29 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
SHLD 
230 SHLD 
240 = SHLD 
240 SHLD 
241 SHLD 
241 SHLD 
249 SHLD 
249 SHLD 
260 = SHLD 
260 SHLD 
261 SHLD 
261 SHLD 
244 24 
245 24 
246 24 
247 24 
248 24 
249 24 
242 24 
243 24 
234 24 
235 24 
236 24 
237 24 
238 24 
239 24 
194 24 
233 24 
244 24 
245 24 
246 24 
247 24 
248 24 
111 24 
116 24 
117 24 
118 24 
152 24 
144 24 
250 24 
33 26 


TM 11- 6625- 3081- 23 


Change 16 


3-32 


3-560. 33 


TM 11-6625- 3081-23 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13082831-509 WRE LIST (cont) 


FROM 


P2-X6 
Р2-Ү1 
Р2-Ү2 
P2-Y3 
P2-Y4 
P2-Y5 
P2-Y6 
P2-Z1 
P2-Z2 
Р2-73 
Р2-74 
Р2-75 
Р2-26 
Р2-а1 
Р2-а2 
Р2-а3 
Р2-а4 
Р2-а5 
Р2-а5 
Р2-а6 
P2-bl 
P2-b2 
P2-b2 
P2-b3 
P2-b4 
P2-b5 
P2-b6 
P2-cl 
P2-cl 
P2-c2 
P2-c3 
P2-c4 
P2=¢5 
P2-c6 
P3 OPEN 
P3-A2 
P3-A2 
P3-A4 
P3-A6 
P3-B2 
P3-B2 
P3-B4 


3- 560. 34 


TO 


P13-29 
P1-N2 
P1-N3 
P1-R2 
P1-S1 
P1-V3 
Р1-с4 
Р1-Т6 
Р1-01 
Pl-a3 
P1-U6 
P1-V1 
P5-47 
P5-107 
P5-115 
P5-125 
P8-9 
Р1-аб 
Р8-17 
Pl-a4 
P5-117 
P5-67 
P5-68 
P10-23 
P5-111 
P5-110 
P9-56 
P3-B6 
P8-24 
P5-14 
P5-7 
P8-47 
P8-44 
P2-W5 
P9 STP58 


Change 16 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
375 26 

85 24 
86 24 
93 24 
99 24 
125 24 
180 24 
112 24 
114 24 
162 24 
120 24 
122 24 
263 24 
264 24 
265 24 
266 24 
267 24 
166 24 
268 24 
163 24 
251 24 
252 22 
253 22 
254 24 
255 24 
256 24 
257 24 
259 24 
258 24 
260 24 
260 24 
261 24 
261 24 
116 24 
377  SHLD 
269 26 
354 26 
270 24 
271 24 
272 26 
355 26 
273 24 


FROM 


P3-B6 
P3-C2 
P3-C2 
P3-C4 
P3-C6 
P3-D2 
P3-D2 
P3-D4 
P3-D6 
P3-E2 
P3-E2 
P3-E4 
P3-E6 
P3-F2 
P3-F4 
P3-F6 
P3-Gl 
P3-G2 
P3-G3 
P3-G4 
P3-65 
P3-H1 
P3-H2 
P3-H3 
P3-H4 
P3-H5 
P3-H6 
P3-J3 
P3-J4 
P3-J5 
P3-J6 
P3-K1 
P3-K2 
P3-K3 
P3-K4 
P3-K5 
P3-K6 
P3-L1 
P3-L2 
P3-L3 
P3-L4 
P3-L5 
P3-L6 


TO 


P2-c1 
P7-24 
P13-40 
P10-2 
P10-4 
P7-10 
P13-42 
P10-6 
P10-9 
P7-27 
P13-44 
P10-13 
Pl-b3 
SPL8 
P9-103 
P12-6 
P8-57 
P8-101 
P8-119 
P8-124 
P8-126 
P9-79 
P9-128 
P10-7 
P10-10 
P1-J6 
P10-103 
SPL11 
SPL12 
P1-P6 
Р1-К4 
Р1-К5 
Р3-Т2 
Р1-55 
P1-R6 
P1-W3 
P11-22 
P11-25 
P12-27 
P8-56 
P8-90 
P8-95 
P8-117 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
259 24 
274 26 
356 26 
275 24 
276 24 
277 06 
357 26 
278 24 
279 24 
280 26 
358 26 
281 24 
170 24 
324 24 
151 24 
282 26 
283 24 
284 24 
285 24 
286 24 
287 24 
288 24 
289 24 
290 24 
291 24 
141 24 
384 26 
377 24 
377 24 

91 24 
66 24 
ea 24 
296 24 
103 24 
395 24 
136 24 
296 26 
297 26 
298 26 
299 24 
300 24 
301 24 
302 24 


3-32 


3-32. 


TPS CABLE ASSEMBLI ES ( cont) 


CABLE ASSEMBLY 13082831-509 WRE LIST (cont) 


P3-STP45 
P3-STP45 
P3-STP46 
P3-STP46 
P3-STP47 
P3-STP47 
P3-STP48 
P3-STP48 


TO 


P8-123 
P9-21 
P9-102 
P9-104 
P9-107 
P9-108 
P9-111 
P9-112 
P9-115 
P9-116 
P9-117 
P9-118 
P8-114 
P2-U1 
Р1-А2 
Р10-57 
Р1-АЗ 
Р10-126 
P1-A6 
P10-109 
P8-46 
P1-B3 
P10-124 
P8-35 
P8-7 
P8-105 
P8-94 
P5-86 
P5-87 
P8-113 
P5-84 
P5-83 
P8-34 
P8-121 
P8 OPEN 
SPL8 
P10 OPEN 
SPL8 
P10 OPEN 
SPL8 

P8 OPEN 
SPL8 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
303 24 
34 24 
305 24 
306 24 
37 24 
38 24 
39 24 
30 24 
31 24 
32 24 
33 24 
34 24 
35 24 
242 24 

2 24 
36 24 

3 24 
316 24 

6 24 
37 24 
318 24 

9 24 
37 24 
39 24 
39 24 
30 24 
30 24 
31 24 
32 24 
35 24 
33 24 
33 24 
35 24 
36 24 
315  SHLD 
315 SHLD 
316  SHLD 
316  SHLD 
317  SHLD 
317  SHLD 
319 SHLD 
319 SHLD 


FROM 


P3-STP49 
P3-STP49 
P3-STP50 
P3-STP50 
P3-STP62 
P3-STP63 
P3-STP63 
P3-T2 
P3-T6 
P3-U2 
P3-U2 
P3-V3 
P3-V2 
P3-V2 
P3-V4 
P3-V5 
P3-V6 
P3-V6 
P3-W1 
P3-W2 
P3-W3 
P3-W4 
P3-W5 
P3-W6 
P3-X1 
P3-X2 
P3-X3 
P3-X4 
P3-X5 
P3-X6 
P3-Yl 
P3-Y2 
P3-Y3 
P3-Y4 
P3-Y5 
P3-Y6 
P3-Y6 
P3-Z1 
Р3-71 
Р3-22 
P3-22 
P3-Z3 
Р3-24 
P3-25 


TO 


P8 OPEN 
SPL8 
P5 OPEN 
SPL8 
SPL8 
P9 OPEN 
SPL8 
P3-K2 
P8-125 
P8-70 
P8-102 
P9-105 
P8-91 
P8-112 
P9-9] 
P2-X2 
P3-X2 
P5-4 
P1-M6 
P1-N1 
Pl-al 
P1-25 
Р1-Х4 
Р1-Х5 
P1-W1 
P3-V6 
P5-120 
P5-81 
P1-F4 
Р1-Ғ5 
Р10-62 
Р10-63 
P2-M1 
P5-94 
P5-96 
P5-69 
P5-70 
P5-79 
P5-80 
P5-81 
P5-93 
P2-L4 
P2-L5 
P1-L4 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
320 SHLD 
320 SHLD 
323  SHLD 
323 SHLD 
381 SHLD 
389 SHLD 
389 SHLD 
296 24 
327 24 
154 24 
155 24 
389 24 
158 24 
159 24 
389 24 
152 24 
330 24 
331 24 

82 24 
84 24 
160 24 
156 24 
382 24 
31 24 
128 24 
30 24 
332 24 
33 24 
33 24 
3 24 
19 24 
21 24 
223 24 
35 24 
34 24 
36 24 
337 24 
38 24 
39 24 
30 24 
341 24 
218 24 
220 24 
73 24 


TM 11- 6625- 3081- 23 


Change 16 


3-32 


3-560. 


35 


TM 11-6625- 3081- 23 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13082831-509 WRE LIST (cont) 


FROM 


P3-26 
P3-al 
P3-a2 
P3-b4 
P3-b5 
Р4-А7 
P4-A8 
P4-B4 
P4-B7 
P4-B8 
P4-C7 
P4-C8 
P4-D7 
P4-D8 
Р4-Е4 
P4-F7 
P4-F8 
P4-H7 
P4-H8 
P4-K3 
P4-K4 
P4-L3 
P4-L4 
P4-M3 
P4-M4 
P4-STP51 
P4-STP51 
P4-STP52 
P4-STP52 
P4-STP53 
P4-STP53 
P4-STP54 
P4-STP54 
P4-STP55 
PA-STP55 
P4-STP56 
P4-STP56 
P4-STP57 
P4-STP57 
P4-STP59 
P4-STP60 


3- 560. 36 


TO 


P1-L5 
P1-K6 
P1-L1 
P2-N1 
P2-N2 
P9-17 
P9-1 
P4-STP51 
SPL10 
P4-STP52 
P9-8 
P9-6 
P9-45 
P9-34 
P4-STP53 
P9-50 
P9-61 
P9-3 
P9-11 
P9-32 
P9-35 
SPL11 
SPL12 
P9-23 
P9-33 
P4-B4 
P9 OPEN 
P4-B8 
P9-OPEN 
P4-E4 
P9 OPEN 
P9 OPEN 
SPL10 
P9 OPEN 
SPL10 
P9 OPEN 
SPL10 
P9 OPEN 
SPL10 
SPL14 
SPL10 


Change 16 


WIRE 
ID 


74 
69 
70 

227 

228 

342 

342 

342 

349 

343 

343 

343 

344 

344 

344 

345 

345 

346 

346 

347 

347 

378 

378 

348 

348 

342 

342 

343 

343 

344 

344 

345 

345 

346 

346 

347 

347 

348 

348 

378 

378 


111151 о 


EL9LQ- 1000-85 А 


P4-DL2-96P 


3- 32 


3- 32. 


Ë CABLE ASSEMBLY 13082831-509 WRE LIST (cont) 


FROM 


P5 
P5 
P5 
P5 
P5 
P5 
P5 


P5- 
P5- 
P5- 
P5- 
P5- 
p5- 
P5- 
P5- 
P5- 
P5- 
P5- 
P5- 

Ш р5- 
р5- 
P5- 
P5- 
P5- 
P5- 
P5- 
P5- 
P5- 
P5- 
P5- 
P5- 
P5- 
P5- 
P5- 
p5- 
P5- 
P5- 
p5- 
p5- 
P5- 


OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
OPEN 
1 

2 

4 

6 

7 

8 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
33 
35 
36 
38 
39 
46 
47 
58 
67 
68 
69 
70 
71 


TO 


РІ-5ТРІ 
Р1-5ТР12 
Р1-5ТР13 
P1-STP31 
P1-STP32 
P2-STP43 
P3-STP50 
P1-STP64 
P1-Y3 
Р1-75 
P3-V6 
P2-L5 
P2-c3 
Р1-Х5 
P1-W1 
P1-b5 
P2-L2 
P2-c2 
P1-Z2 
P1-Y4 
P1-X4 
P1-X1 
P1-Y6 
P2-N4 
Р1-74 
Р1-Ү5 
Р1-Х2 
Р1-Ү4 
P2-L4 
P1-B1 
Pl-a2 
P1-X3 
P1-Y6 
P2-M5 
P2-26 
P2-M4 
P2-b2 
P2-b2 
P3-Y6 
P3-Y6 
P1-T2 


TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
18 SHLD 
36  SHLD 
37  SHLO 
137  SHLD 
138 SHLD 
260 SHLD 
323  SHLD 
382 24 
145 24 
157 24 
331 24 
219 24 
260 24 
383 24 
129 24 
174 24 
184 24 
260 24 
153 24 
147 24 
382 24 
137 24 
150 24 
15 24 
137 24 
148 24 
138 24 
146 24 
217 24 
7 24 
161 24 
138 24 
144 24 
205 24 
263 24 
17 24 
252 22 
253 22 
36 24 
337 24 
108 24 


ТМ 11- 6625- 3081-23 


EL9LQ-1000-2 
P5-MS27467T25F35S 


Change 16 


3- 32 


3- 560. 37 


TM 11-6625- 3081-23 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 3-32 


CABLE ASSEMBLY 13082831-509 WRE LIST (cont) 


WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE 


P5-74 P2-E2 126 24 
P5-79 P3-21 338 24 
P5-80 Р3-71 339 24 
Р5-81 P3-X4 333 24 
P5-81 P3-22 340 24 
P5-82 P1-S3 101 24 
P5-83 P3-S3 33 24 
P5-84 P3-S2 33 24 
P5-85 Р1-$2 100 24 
P5-86 P3-R6 31 24 
P5-87 P3-R6 32 24 
P5-90 P2-F6 197 24 
P5-91 P2-F6 30 24 
P5-93 P3-Z2 31 24 
P5-94 P3-Y4 35 24 
P5-95 P1-G2 36 24 
P5-96 P3-Y5 334 24 
P5-97 P1-G5 3 24 
P5-99 P2-L3 186 24 
P5-100 P2-M2 30 24 
P5-102 P2-K2 32 24 
P5-103 P2-K2 208 24 
P5-105 P1-G4 3 24 
P5-106 P1-G3 36 24 
P5-107 P2-al 264 24 
P5-109 P2-E2 124 24 
P5-110 P2-b5 256 24 
P5-111 P2-b4 25 24 
P5-112 P2-M3 224 24 
P5-113 P2-D4 209 24 
P5-115 Р2-а2 265 24 
Р5-116 P1-C5 18 24 
P5-117 P2-bl 251 24 
P5-118 P2-N3 229 24 
P5-119 P2-K1 207 24 
P5-120 P3-X3 332 24 
P5-122 P1-C4 18 24 
P5-123 P2-M1 222 24 
P5-124 P2-F5 196 24 
P5-125 P2-a3 266 24 
P5-126 P1-T4 110 24 
P5-127 P2-L1 182 24 
P5-128 P2-K1 206 24 


3- 560. 38 Change 16 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 3-32 


CABLE ASSEMBLY 13082831-509 WRE LIST (cont) 


WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE 
P6-A P2-K6 216 24 
P6-B P2-J1 202 24 
P7-1 P2-M6 226 06 
P7-3 P2-L6 221 24 
P7-4 P1-H4 40 24 
P7-5 P3-A2 269 26 
P7-6 P3-B2 272 24 
P7-7 SPL9 353 26 
P7-8 P1-G6 3 24 
P7-9 P2-H5 200 26 
P7-10 P3-D2 277 26 
P7-11 Р1-Н2 39  SHLD EL9LQ-1000-19 
P7-13 SPL9 354 26 
P7-14 P1-Tl 106 26 P6-MS27467T17F8S 


P7-16 PI-T3 109 26 
P7-17 P1-J4 46 24 
P7-20 P1-H5 4 24 
P7-21 P2-H3 198 26 
P7-23 P2-H6 201 26 
P7-24 P3-C2 274 26 
P7-25 P1-H6 4 24 


P7-26 P2-H4 199 26 Е(910-1000-98 
р7-27 P3-E2 280 26 
P7-28 P1-K1 64 24 P7 — MDM-51SSB 


P7-29 P2-X6 33 26 

P7-33 Р1-Ј3 45 24 

PB OPEN P1-STP2 20 SHLD 
PB OPEN  P1-STP3 22 SHLD 
P8 OPEN P1-STP4 23 SHLD 
PB OPEN P1-STP5 24 SHLD 
РВ OPEN PI1-STP6 25 SHLD 
P8 ОРЕМ  PI-STP15 65 SHLD 
PB ОРЕМ P1-STP16 67 SHLD 
РВ OPEN P1-STP21 79 SHLD 
РВ OPEN  P1-STP23 83 SHLD 
P8 OPEN  P1-STP28 104 SHLD 
PB OPEN  P1-STP30 119 SHLD 
РВ OPEN P2-STP38 215 SHLD 
РВ OPEN P2-STP44 261 SHLD 
P8 OPEN P3-STP45 315 SHLD 
PB OPEN Р3-5ТР48 319 SHLD 
P8 OPEN P3-STP49 320 SHLD 


Change 16 3- 560. 39 


TM 11-6625- 3081- 23 
3-32. TPS CABLE ASSEMBLI ES (cont) 3- 32 


CABLE ASSEMBLY 13082831-509 WRE LIST (cont) 


WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE 
P8-1 P1-b3 171 24 
P8-2 P8-120 212 26 
P8-2 P8-128 211 26 
P8-3 P1-M6 83 24 
Р8-4 P1-N1 83 24 
P8-5 P1-V6 04 24 
P8-6 Р1-К2 65 24 
P8-7 P3-R3 19 24 
P8-8 P1-U6 121 24 
P8-9 P2-a4 267 24 


P8-10 P1-Y1 143 24 
P8-11 P1-K5 67 24 
Ρ8-12 Ρ2-Κ5 215 24 
Ρ8-14 P1-S6 104 24 
P8-16 P1-V1 123 24 
P8-17 P2-a5 268 24 
P8-18 P1-X6 142 24 
P8-19 P1-K3 65 24 
P8-20 Р1-К4 67 24 P8 - MS27467T25F35SA 
P8-21 P2-K4 215 24 
P8-22 P1-T6 113 24 
P8-23 P1-C6 20 24 
P8-24 P2-cl 258 24 
P8-25 P1-D2 22 24 
P8-30 P1-U4 119 24 
P8-33 Р1-01 20 24 
Р8- 34 P3-S4 325 24 
P8-35 P3-R2 39 24 
P8-37 P1-B2 8 24 
P8-42 P1-U5 119 24 
P8-44 P2-c5 261 24 
P8-45 P1-Ul 115 24 
P8-46 P3-P6 318 24 
P8-47 P2-c4 261 24 
P8-56 P3-L3 299 24 
P8-57 P3-Gl 283 24 
P8-58 P1-B4 10 24 
P8-70 P3-U2 154 24 
P8-79 P1-D4 23 24 
P8-80 P1-W4 133 24 
P8-81 P1-D5 23 24 


EL9LQ- 1000-124 


3- 560. 40 Change 16 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 3- 32 


CABLE ASSEMBLY 13082831-509 WRE LIST (cont) 


WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE 


P8-90 P3-L4 300 24 
P8-91 P3-V2 158 24 
P8-92 P1-W2 130 26 
P8-93 P1-B6 12 24 
P8-94 P3-R5 320 24 
P8-95 P3-L5 301 24 
P8-96 P1-D6 24 24 
P8-101 P3-G2 284 24 
P8-102 P3-U2 155 24 
P8-103 Р1-С1 13 24 
P8-104 P1-M2 131 26 
P8-105 P3-R4 320 24 
P8-106 Р1-М2 79 24 
Р8-107 Р1-ЕЗ 25 24 
Р8-108 Р1-03 22 24 
P8-109 P8-110 214 26 
P8-110 P8-109 214 26 
P8-110 P8-120 213 26 
P8-111 P1-W5 134 24 
P8-112 P3-V2 159 24 
P8-113 P3-S1 35 24 
P8-114 P3-P1 35 24 
P8-115 P1-M3 79 24 
P8-116 Р1-Е1 24 24 
Р8-117 P3-L6 32 24 
P8-118 P1-W6 135 24 
P8-119 P3-G3 285 24 
P8-120 P8-2 212 26 
P8-120 P8-110 213 26 
P8-121 P3-S6 36 24 
P8-122 P1-E2 25 24 
P8-123 P3-M1 33 24 
P8-124 P3-G4 286 24 
P8-125 P3-T6 37 24 
P8-126 P3-G5 2887 24 
P8-127 Pl-bl 167 24 
P8-128 P2-K3 210 26 
P8-128 P8-2 211 26 
P9 OPEN P1-STP7 26 SHLD 
P9 OPEN  PI-STP8B 29  SHLD 
P9 OPEN P1-STP9 31 SHLD 


Change 16 3- 560. 41 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 3- 32 


CABLE ASSEMBLY 13082831-509 WRE LIST (cont) 


WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM TO ID | SIZE FROM TO ID SIZE 


P9 OPEN Р1-5ТР10 32 SHLD P9-47 P2-S1 240 24 
P9 OPEN Р1-5ТР11 35 SHLD Р9-50 P4-F7 345 24 
P9 OPEN Р1-5ТР22 80 SHLD Р9-56 P2-b6 257 24 
Ра OPEN Р1-5ТР29 140 24 Р9-57 P2-S2 240 24 
P9 OPEN Р1-5ТР34 175 SHLD Р9-58 SPL12 380 24 
P9 OPEN Р2-5ТР40 240 SHLD P9-61 ΡΒ 345 24 
P9 OPEN Р2-5ТР41 241 SHLD P9-63 Pl-V2 140 24 
P9 OPEN P2-STP42 249 SHLD Р9-64 Pl-V4 140 24 
Ра OPEN P3-STP63 389 SHLD P9-70 P2-S4 241 24 
P9 OPEN P4-STP51 342  SHLD P9-76 Pl-23 139 24 
P9 OPEN Р4-5ТР52 343 SHLD P9-77 Р1-26 139 24 
P9 OPEN Р4-5ТР53 344 SHLD Р9-79 P3-Hl 288 24 
P9 OPEN Р4-5ТР54 345 SHLD Р9-80 Pl-cl 175 24 
P9 OPEN Р4-5ТР55 346 SHLD P9-81 Р1-В1 92 24 
P9 OPEN P4-STP56 347 SHLD P9-82 P2-D2 193 24 


P9 OPEN P4-STP57 348 SHLD Р9-90 P1-F1 29 24 
P9-1 P4-A8 32 24 Р9-91 P3-V4 39 24 
P9-3 P4-H7 36 24 P9-92 P2-V3 194 24 
P9-5 P2-B2 187 24 P9-93 Р1-Е6 29 24 
Р9-6 Р4-С8 343 24 Р9-94 P1-F2 3l 24 
P9-7 P2-S5 249 24 P9-95 Pl-b6 175 24 
P9-8 Р4-С7 343 24 Р9-96 Р1-а5 165 24 


Р9-11 Р4-Н8 346 24 Р9-102 P3-M3 305 24 
P9-12 P2-B4 188 24 P9-103 P3-F4 151 24 
P9-13 P2-T6 249 24 P9-104 P3-M4 36 24 
P9-14 P2-B6 189 24 P9-105 P3-V3 39 24 
P9-17 P4-A7 32 24 P9-106 P1-G1 35 24 
Р9-18 Р1-а5 164 24 Р9-107 РҘ-М5 307 24 
Р9-19 Р1-Е5 26 24 Р9-108 P3-M6 308 24 
P9-20 P2-C2 190 24 P9-109 P1-F3 3l 24 
P9-21 P3-M2 34 24 P9-110 Р1-К4 96 24 
Р9-22 Р2-53 24] 24 Р9-111 P3-N1 309 24 
P9-23 P4-M3 348 24 P9-112 P3-N2 310 24 
P9-24 Р1-Е4 26 24 P9-113 Р1-Ғ4 3 24 
Р9-32 P4-K3 347 24 P9-114 Pl-F5 32 24 
P9-33 P4-M4 348 24 P9-115 P3-N3 31 24 
P9-34 P4-D8 344 24 P9-116 P3-N4 312 24 
P9-35 P4-K4 347 24 P9-117 P3-N5 313 24 
P9-44 P2-C4 191 24 P9-118 P3-N6 314 24 
P9-45 P4-D7 344 24 P9-119 P1-M5 80 24 
P9-46 P2-C6 192 24 P9-120 SPL11 379 24 
P9-121 P3-A4 270 24 
P9-122 P3-A6 271 24 
P9-123 P2-D6 195 24 
P9-124 Р1-Ғ6 35 24 
3- 560. 42 Change 16 


TM 11- 6625 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13082831-509 WRE LIST (cont) 


WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE 
P9-125 P3-B4 273 24 
P9-126 Р1-М4 80 24 
P9-127 P1-T2 107 24 
P9-128 P3-H2 289 24 
P9-STP58 P3 OPEN 377  SHLD 
P9-STP58 SPL14 377 SHLD 
P10 OPEN Р1-5ТР14 43  SHLD 
P10 OPEN P1-STP17 75  SHLD 
P10 OPEN PI-STP18 76  SHLD 
P10 OPEN PI-STP19 77  SHLD 
P10 OPEN PI-STP20 78  SHLD 
P10 OPEN P1-STP24 87 SHLD 
P10 OPEN P1-STP25 88 SHLD 
P10 OPEN PI-STP26 89 SHLD 
P10 OPEN Р1-5ТР27 90 SHLD 
P10 OPEN P2-STP35 203 SHLD "T 
P10 OPEN P2-STP36 204 SHLD prine 
P10 OPEN P2-STP37 205  SHLD P10-MS24767125F35SC 
P10 OPEN P2-STP39 230  SHLD 
P10 OPEN P3-STP46 316 SHLD 
P10 OPEN P3-STP47 317 SHLD 
P10-1 P2-J5 204 24 
P10-2 P3-C4 275 24 
P10-3 P1-M1 78 24 
P10-4 P3-C6 276 24 
P10-5 Р1-Р1 88 24 
Р10-6 Р3-04 278 24 
Р10-7 P3-H3 290 24 
Р10-8 P2-N5 230 24 
Р10-9 P3-D6 279 24 
P10-10 Р3-44 291 24 
Р10-11 РІ-К6 75 24 
P10-12 P1-L5 77 24 
P10-13 РЗ-Е4 281 24 
Р10-14  P1-N4 87 24 
Р10-16 P2-N6 230 24 
P10-19 Р1-12 76 24 
P10-20 Р10-90 51 26 
P10-20 Р10-9 50 26 


Change 16 


- 3081- 23 


3-32 


3- 560. 43 


TM 11- 6625- 3081- 23 
3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 3-32 


CABLE ASSEMBLY 13082831-509 WRE LIST (cont) 


WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 


P10-21 Pl-L4 77 24 P10-101 Р10-104 388 26 
P10-22 Pi-P3 89 24 P10-101 Р10-128 387 26 
P10-23 P2-b3 254 24 P10-102 ΡΊΞΕ} 94 24 
P10-24 P2-P5 232 24 P10-103 P3-H6 34 26 
P10-25 P2-J2 203 24 P10-103  P10-80 383 26 
P10-29 P1-V5 127 24 P10-104 Р10-91 390 26 
P10-32 P2-J4 204 24 P10-104  P10-101 388 26 
P10-33 P1-R4 95 24 P10-105 Р10-93 e0 26 
P10-34 P1-L1 75 24 P10-105 Р10-96 59 26 
P10-35 P2-J3 203 24 P10-106 Р1-Л 43 24 
P10-44 Pl-N5 87 24 P10-107 Р1-54 102 24 
P10-45 P2-H? 205 24 P10-109 P3-P5 317 24 
P10-46 P2-J6 205 24 P10-110 P1-P5 90 24 
P10-47 P1-N6 88 24 P10-111 P10-93 61 26 
P10-56 Р1-Р2 89 24 P10-111 Р10-95 62 26 
P10-57 P3-P3 36 24 P10-112 P1-b4 173 26 
P10-58 P1-L3 76 24 Р10-113 P1-R6 98 24 
P10-62 P3-Y1 1 24 P10-113  P10-114 386 26 
P10-63 P3-Y2 21 24 P10-114  P10-70 385 26 
P10-70 P10-114 385 26 P10-114  P10-113 386 26 
P10-79 P1-L6 78 24 Р10-115  P1-P4 90 24 
P10-80 P10-103 383 26 P10-116 P10-81 56 26 
P10-81 Pl0-116 56 26 Р10-116 Р10-127 57 26 
P10-81 P10-123 55 26 P10-117 Р10-121 53 26 
P10-89 Pl-b4 172 26 Р10-117 Р10-123 54 26 
P10-90 P10-20 51 26 Р10-118  P1-J6 47 26 
210-90 210-121 52 26 P10-118 P10-125 48 26 
P10-91 P10-104 390 26 P10-119  Pl-c4 179 24 
P10-91 P10-120 391 26 P10-120 P1-W3 132 24 
P10-92 P10-95 63 26 P10-120  P10-91 391 26 
P10-93 P10-105 60 26 Р10-121 Р10-90 52 26 
P10-93 Р10-111 61 26 P10-121 Р10-117 53 26 
P10-94 P1-J2 43 24 P10-122 Р1-К5 97 24 
P10-95 P10-92 63 26 P10-123 P10-81 55 26 
P10-95 Р10-111 62 26 P10-123  P10-117 54 26 
P10-96 P10-105 59 26 P10-124 Р3-КІ 317 24 
P10-96 P10-127 58 26 PIO-125 Р10-98 49 26 
P10-97 P1-b2 168 24 P10-125  P10-118 48 26 
P10-98 P10-20 50 26 Р10-126 P3-P4 36 24 
P10-98 P10-125 49 26 P10-127 Р10-96 58 26 
Р10-99 P1-b2 169 24 Р10-177  P10-116 57 26 
P10-100 Р1-с3 178 24 


3- 560. 44 Change 16 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLI ES (cont) 3-32 


CABLE ASSEMBLY 13082831-509 WRE LIST (cont) 


WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE 


P10-128 P10-101 387 26 
P11-22 P3-K6 296 26 
P11-25 P3-L1 297 26 
P12-6 P3-F6 282 26 
P12-27 P3-L? 298 26 
P13-3 P2-L6 364 26 
P13-4 P1-H4 367 26 
P13-7 SPL9 354 26 
P13-8 P1-6G6 363 26 
P13-11 Р1-Н2 365 26 
Р13-16 Р1-Т3 372 26 
Р13-18 Р1-ТІ 373 26 


P13-19 P1-J4 374 26 EL9LQ-1000-98 
P13-2 P1-H5 68 26 
ir Pages = 26 P11, P12 and P13-MDM-51SSB 


P13-28 Р1-КІ 366 26 
Р13-29 Р2-Х6 375 26 
Р13-33 Р1-93 370 26 
Р13-35 Р2-М6 371 26 
Р13-36 P3-A2 34 26 
P13-38 P3-B2 355 26 
P13-40 P3-C2 356 26 
P13-42 P3-D2 357 26 
P13-44 P3-E2 358 26 
P13-46 P2-H3 359 26 
Р13-48 Р2-Н4 360 26 
Р13-50 Р2-Н5 361 26 
P13-51 P2-H6 362 26 


SPL1 P1-STP1 18 SHLD 
SPL1 P1-STP12 36 SHLD 
SPL1 P1-STP13 37 SHLD 
SPL1 Pl-STP31 137 SHLD 
SPL1 Pl-STP32 138 SHLD 
SPL1 SPL2 27 24 

SPL2 P1-STP2 20 SHLD 
SPL2 P1-STP3 22 SHLD 
SPL2 P1-STP4 23 SHLD 
SPL2 P1-STP5 24 SHLD 
SPL2 P1-STP6 25 SHLD 
SPL2 P1-STP15 65 SHLD 
SPL2 SPL1 27 24 


Change 16 3- 560. 45 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13082831-509 WRE LIST (cont) 


FROM 


SPL2 
SPL3 
SPL3 
SPL3 
SPL3 
SPL3 
SPL3 
SPL3 
SPL4 
SPL4 
SPL4 
SPL4 
SPL4 
SPL4 
SPL4 
SPL4 
SPL4 
SPL4 
SPL4 
SPL5 
SPL5 
SPL5 
SPL5 
SPL5 
SPL5 
SPL5 
SPL5 
SPL5 
SPL5 
SPL5 
SPL5 
SPL6 
SPL6 
SPL6 
SPL6 
SPL6 
SPL6 
SPL7 
SPE? 
SPL7 
SPL7 
SPL7 
SPL7 


3- 560. 46 


TO 


SPL3 
P1-STP16 
Р1-5ТР21 
Р1-5ТР23 
Р1-5ТР28 
P1-STP30 
SPL2 
SPL4 
Pl-STP7 
Р1-5ТР8 
Р1-5ТР9 
Р1-5ТР10 
Р1-5ТР11 
Р1-5ТР22 
Р1-5ТР29 
Р1-5ТР33 
Р1-5ТР34 
SPL3 
SPL5 
Р1-Н1 
P1-H3 
P1-STP14 
P1-STP17 
P1-STP18 
P1-STP19 
P1-STP20 
Р1-5ТР24 
Р1-5ТР25 
Р1-5ТР26 
Р1-5ТР27 
SPL4 
P2=STP35 
P2-STP36 
P2-STP37 
P2-STP38 
P2-STP39 
SPL7 
P2-F2 
P2-STP40 
P2-STP41 
P2-STP42 
P2-STP43 
P2-STP44 


Change 16 


WIRE 
SIZE 


24 

SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
24 

24 

SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
24 

SHLD 
SHLD 
24 

24 

24 

24 

SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
24 

SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
24 

24 

SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 


FROM 


SPL7 
SPL8 
SPL8 
SPL8 
SPL8 
SPL8 
SPL8 
SPL8 
SPL8 
SPL8 
SPL9 
SPL9 
SPL9 
SPL9 
SPL10 
SPL10 
SPL10 
SPL10 
SPL10 
SPL10 
SPL11 
SPL11 
SPL11 
SPL12 
SPL12 
SPL12 
SPL13 
SPL13 
SPL14 


TO 


SPL6 
P3-F2 
P3-STP45 
P3-STP46 
P3-STP47 
P3-STP48 
P3-STP49 
P3-STP50 
P3-STP62 
P3-STP63 
P2-M2 
P7-7 
P7-13 
P13-7 
P4-B7 
P4-STP54 
P4-STP55 
P4-STP56 
Р4-5ТР5/ 
Р4-5ТР60 
P3-J3 
P4-L3 
P9-120 
P3-J4 
P4-L4 
P9-58 
P1-STP64 
P1-STP61 
P4-STP59 


WIRE 
ID 


231 
324 
315 
316 
317 
319 
320 
323 
382 
394 
351 
353 
352 
354 
349 
345 
346 
347 
348 
379 
378 
379 
379 
378 
379 
380 
382 
381 
377 


WIRE 
SIZE 


24 
24 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
24 
S6 
26 
26 
24 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
SHLD 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
SHLD 
SHLD 


3- 32 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 3-32 


CABLE ASSEMBLY 13231735 WRE LIST 


WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE 


OPEN P5 SHLD 
OPEN P8 SHLD a 


on Сы! n 
OPEN Р9 SHLD 


OPEN P10 SHLD 
OPEN P12 SHLD 


P1-A1 P10-7 1 24 
P1-A2 P11-8 2 26 А 

P1-A3 Р11-14 3 26 B 

РТ-А4 Р9-40 4 24 с 

P1-A5 Р9-6 5 24 D 

P1-A6 P12-1 6 26 E 

P1-B1 P12-2 8 26 : 

P1-82 P12-5 9 26 В 

P1-83 P12-6 10 26 a 

P1-B4 P12-8 11 26 : 

P1-B5 P12-9 12 26 | 

P1-B6 Р12-14 13 26 " 

P1-Cl P12-21 14 26 " 

P1-C2 Р9-21 15 24 "s... 
PI-C3 Р9-30 16 24 Q 
Р1-01 P7-29 19 24 

P1-D2 P10-16 20 24 -Н--Н- 
Р1-03 Р7-31 21 24 1111 
P1-D4 P10-43 22 24 11171 
P1-D5 P7-22 23 24 "ГТТТ] 
P1-D6 P10-36 24 24 ДГ 
Р1-Е1 Р10-17 26 24 шишиши 
Р1-Е2 Р10-18 27 24 LILIT) 
P1-E3 P7-2 28 24 -Н---- 
Р1-Ғ4 Р10-25 29 24 

PI-E5  P10-3 30 24 ТТ 
PI-F6 Р6-10 3 24 ++ 
P1-F1 P10-23 33 24 

Р1-Ғ6 P7-14 34 24 

P1-Gl P7-11 38 24 

P1-H2 Р9-47 41 24 

Р1-Н4 Р9-27 42 24 о 
P1-H5 Р9-44 43 24 

Р1-Н6 Р6-33 44 24 P1-DL1-156P 
P1-J1 P10-41 47 24 

P1-J2 P6-14 48 24 


Change 2 3- 560. 47 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13231735 WRE LIST (cont) 


FROM 


P1-J3 
P1-J4 
P1-J5 
P1-J6 
P2 SHLD 
P2 SHLD 
P2 SHLD 
P2 SHLD 
P2 SHLD 
P2 SHLD 
P2-Al 
Р2-А2 
P2-A3 
P2-A4 
P2-A5 
P2-A6 
Р2-В1 
Р2-82 
Р2-83 
Р2-84 
Р2-В5 
Р2-В6 
Р2-С1 
P2-C2 
P2-C3 
P2-C4 
P2-C5 
P2-C6 
Р2-01 
P2-D2 
P2-D3 
P2-D4 
P2-D5 
P2-D6 
P2-E1 
P2-E2 
P2-E3 


3- 560. 48 


WIRE WIRE 
TO ID SIZE 
P10-5 49 24 
P6-16 50 24 
P6-9 51 24 
P9-64 52 24 
STP1 
STP2 
STP3 
STP4 
STP5 
STP6 
P8-25 60 24 
P12-22 61 26 
P8-9 62 24 
P12-23 63 26 
P8-36 64 24 
P12-12 65 26 
P10-6 67 24 
P12-13 68 26 
P11-28 69 26 
P12-24 70 26 
P9-63 71 24 
P12-25 72 26 
P11-15 75 26 
P12-19 76 26 
P9-41 77 24 
P7-17 78 24 
P11-16 79 26 
P8-17 80 24 
P9-61 82 24 
P11-26 83 26 
P11-17 84 26 
P6-6 85 24 
P9-42 86 24 
P6-28 87 24 
P11-18 89 26 
SPL 2 228 24 
P9-62 90 24 


Change 12 


FROM 


P2-F6 
P2-65 
P2-G6 
P2-H2 
P2-H2 
P2-H3 
P2-H4 
P2-H5 
P2-H6 
P2-J1 
P2-J1 
P2-J2 
P2-J2 
P2-J3 
P2-J3 
P2-J4 
P2-J4 
P2-J5 
P2-J6 
P2-K1 
P2-K2 
P2-K2 
P2-K3 
P2-K3 
P2-K4 
P2-K4 
P2-K5 
P2-K6 
P2-L1 
P2-L2 
P2-L2 
P2-L3 
P2-L4 
P2-L5 
P2-L6 
Р2-М1 
Р2-М2 


TO 


P6-35 
P6-29 
P6-31 
P2-N3 
P10-26 
P9-50 
P9-70 
P9-24 
Р9-11 
P2-K6 
P2-N2 
P2-J3 
P10-74 
P2-J2 
P3-E6 
P3-D6 
P10-54 
P9-45 
P9-26 
P5-32 
P2-K5 
P2-N1 
P2-K4 
P10-69 
P2-K3 
P2-L1 
P2-K2 
P2-J1 
P2-K4 
P2-MI 
P10-73 
P10-29 
P10-9 
P5-33 
P5-50 
P2-L2 
P6-21 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
98 24 

101 24 

102 24 

108 24 

107 24 

212 24 

213 

lll 24 

112 24 

146 24 

145 24 

15 24 

114 24 

115 24 

363 24 

356 24 

17 24 

18 24 

119 24 

215 26 

139 24 

138 24 

122 24 

121 24 

122 24 

123 24 

139 24 

146 24 

123 24 

129 24 

128 24 

221 24 

222 

225 26 

226 

129 24 

131 24 
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EL9LQ- 1000-82 А 


P2-DL1-156P 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLI ES ( cont) 


CABLE ASSEMBLY 13231735 WRE LIST (cont) 


FROM 


P2-N1 
P2-N2 
P2-N2 
P2-N3 
P2-N3 
P2-N4 
P2-N4 
P2-N5 
P2-N5 
P2-N6 
P2-P6 
P2-S5 
P2-U1 
P2-U2 
P2-U3 
P2-U4 
P2-U5 
P2-U6 
P2-V1 
P2-V2 
P2-V3 
P2-V4 
P2-V5 
P2-V6 
P2-W1 
P2-W2 
P2-W3 
P2-W4 
P2-W5 
P2-W6 
Р2-Х1 
P2-X2 
P2-X3 
P2-X4 
P2-X5 
P2-X6 
P2-Y1 
P2-Y2 
P2-Y3 
P2-Y4 
P2-Y5 


TO 


P10-68 
P2-J1 
P10-49 
P2-H2 
P2-W3 
P2-U1 
P10-19 
P2-U2 
P10-38 
P8-2 
P9-3 
P10-61 
P2-N4 
P2-N5 
P5-19 
P5-36 
P5-20 
p5-37 
P9-8 
P9-28 
P9-37 
P9-18 
P9-77 
P9-58 
P7-32 
P7-12 
P2-N3 
P9-60 
P6-4 
P8-4 
P10-53 
P10-71 
P10-51 
P7-38 
P7-37 
P7-18 
P6-37 
P6-18 
P6-32 
P6-12 
P10-72 


WIRE WIRE 

ID SIZE 
137 24 
145 24 
144 24 
108 24 
109 24 
151 24 
150 24 
155 24 
154 24 
157 24 
158 24 
159 24 
151 24 
155 24 
160 26 
161 26 
162 26 
163 26 
166 24 
167 24 
168 24 
169 24 
170 24 
171 24 
173 24 
174 24 
109 24 
175 24 
176 24 
177 24 
179 24 
180 24 
181 24 
182 24 
183 24 
184 24 
186 24 
187 24 
188 24 
189 24 
190 24 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
191 
196 24 
197 24 
198 24 
199 24 
200 
201 24 
204 24 
205 24 
206 24 
207 24 
208 24 
209 24 
324 24 
325 24 
326 24 
329 24 
330 24 
331 24 
346 24 
347 24 
348 24 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32 


Change 12 


Q 


EL9LQ-1000-82A 


P3-DL1-156P 


3- 560. 49 


TM 11- 6625- 3081- 23 
3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 3-32 
CABLE ASSEMBLY 13231735 WRE LIST (cont) 


WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 


P3-C6 P10-28 349 26 P3-K4 P10-14 250 24 
P3-D1 P10-62 351 24 P3-K5 P10-34 251 
P3-D2 P9-23 352 24 P3-K6 P10-35 409 
P3-D3 P8-22 353 24 P3-L1 P9-29 253 24 
P3-D4 P8-1 354 24 P3-L 2 P3-bl 243 24 
P3-D5 P10-2 355 24 P3-L2 P9-57 241 24 
P3-D6 P2-J4 356 24 P3-L3 P3-cl 246 24 
P3-El P8-11 358 24 P3-L3 P9-76 242 


P3-E2 P9-1 359 24 P3-L4 P12-15 257 26 
P3-E3 P10-22 360 24 P3-L5 P12-18 258 
P3-E4 P8-6 361 24 P3-L6 P10-12 415 


P3-E5 P8-30 362 24 Р3-М1 Р5-26 269 26 
P3-E6 P2-J3 363 24 P3-M2 P5-48 270 26 
P3-F1 P10-4 365 24 P3-M3 P5-47 271 


P3-F2 SPL5 384 24 P3-M4 P5-21 272 26 
P3-F3 SPL6 402 24 P3-M5 P5-38 273 26 
P3-F4 P8-28 366 24 P3-M6 P9-9 254 

P3-F6 P4-D 367 24 P3-N1 P5-25 283 26 
P3-G1 P5-27 372 26 P3-N2 P5-42 284 26 
P3-G2 P5-3 374 26 P3-N3 P5-49 285 26 


P3-63 P5-24 377 26 Р3-М4 Р5-41 275 26 
P3-G4 P5-43 380 26 P3-N5 P5-29 276 

P3-G5 P5-23 383 26 P3-N6 P5-22 279 26 
P3-G6 P9-17 386 24 P3-P1 P10-21 287 24 
P3-H1 P3-a3 389 24 P3-P2 P6-30 288 24 
P3-H1 P10-60 388 24 P3-P4 P7-33 289 24 
P3-H2 P5-28 397 26 P3-P5 P6-22 290 24 
P3-H3 P5-45 398 26 Р3-К1 Р10-1 293 24 
P3-H4 P5-46 399 26 P3-R2 P6-11 294 24 
P3-H5 P5-44 400 26 P3-R3 P7-13 295 24 
P3-H6 P5-39 403 26 P3-R4 P7-27 296 24 
P3-J1 P10-15 408 24 P3-R5 P8-14 297 24 
P3-J2 P10-10 410 28 P3-S1 P10-42 299 24 


P3-J3 P10-30 411 P3-S2 P7-30 300 24 
P3-J4 P10-11 412 24 P3-53 P10-37 301 24 
P3-J5 P10-31 413 P3-S4 P7-10 302 24 


P3-J6 P3-b5 419 24 P3-S5 P8-10 303 24 
P3-J6 P10-40 418 24 Р3-Т1 Р10-24 307 24 
P3-Kl P10-13 414 24 P3-T3 P11-21 305 26 
P3-K2 P10-39 238 24 P3-T5 P9-19 306 24 
P3-K3 P10-20 239 24 P3-U1 P11-22 310 26 


3- 560. 50 Change12 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13231735 WRE LIST (cont) 


WIRE WIRE WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 


P3-U2 5Р 4 281 24 
P3-U3 P9-39 311 24 
P3-U5 P11-23 312 26 
P3-U6 SPL3 416 24 
P3-V1 P9-20 314 24 
P3-W1 P11-25 316 26 
P3-W2 Р11-27 317 26 
P3-W3 P11-29 318 26 
P3-W4 P11-30 319 26 
P3-W5 P11-31 320 26 
P3-W6 P6-17 321 24 
P3-X1 P11-10 442 26 
P3-X2 P9-16 443 24 
P3-X3 Р11-11 444 26 
Р3-Х4 Р9-36 445 24 
Р3-Х5 Р11-13 446 26 
Р3-Х6 Р11-24 447 26 
Р3-Ү1 Р11-6 449 26 
P3-Y2 P9-14 450 24 
P3-Y3 P11-7 451 26 
P3-Y4 P9-34 452 24 
P3-Y5 P11-9 453 26 
P3-Y6 P9-35 454 24 
P3-71 P11-2 456 26 
P3-Z? P9-32 457 24 
P3-23 P11-4 458 26 
P3-74 P9-13 459 24 
P3-Z5 P11-5 460 26 
Р3-76 Р9-33 461 24 
Р3-а1 Р11-1 463 26 
Р3-а2 Р9-12 464 24 
Р3-а3 P3-Hl 389 24 
P3-a3 P3-a4 390 24 
P3-a4 P3-a3 390 24 
P3-a4 P3-a5 391 24 
P3-a5 P3-a4 391 24 
P3-a5 P3-a6 392 24 
P3-a6 P3-a5 392 24 
P3-a6 P3-b4 393 24 
P3-bl P3-L2 243 24 
P3-b1 P3-b2 244 24 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3- 32 


Change 12 3- 560. 51 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13231735 WRE LIST (cont) 


FROM 


P3-b2 
P3-b2 
P3-b3 
P3-b4 
P3-b5 
P3-b5 
P3-b6 
P3-b6 
P3-cl 
P3-cl 
P3-c2 
Р3-с2 
Р3-с3 
P3-c4 
P3-c4 
P3-c5 
P3-c5 
P3-c6 
P4-A 
P4-B 
P4-D 
P5 SHLD 
P5-3 
P5-19 
P5-20 
P5-21 
P5-22 
P5-23 
P5-24 
P5-25 
P5-26 
P5-27 
P5-28 
P5-29 
P5-32 
P5-33 
P5-36 
P5-37 
P5-38 
P5-39 
P5-41 


3- 560. 52 


TO 


P3-bl 
P3-b3 
P3-b2 
P3-a6 
P3-J6 
P3-b6 
P3-b5 
P3-c4 
P3-L3 
P3-c2 
P3-cl 
P3-c3 
P3-c2 
P3-b6 
P3-c5 
P3-c4 
P3-c6 
P3-c5 
P3-B4 
P3-A4 
P3-F6 
OPEN 

P3-G2 
P2-U3 
P2-U5 
P3-M4 
P3-N6 
P3-65 
P3-G3 
Ρ3-ΝΙ 
P3-M1 
P3-G1 
P3-H2 
P3-N5 
P2-K1 
P2-L5 
P2-U4 
P2-U6 
P3-M5 
P3-H6 
P3-N4 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
244 24 
245 24 
245 24 
393 24 
419 24 
420 24 
420 24 
421 24 
246 24 
247 24 
247 24 
248 24 
248 24 
421 24 
422 24 
422 24 
423 24 
423 24 
330 24 
325 24 
367 24 
374 26 
160 26 
162 26 
272 26 
279 26 
383 26 
377 26 
283 26 
269 26 
372 26 
397 26 
276 
215 26 
225 26 
161 26 
163 26 
273 26 
403 26 
275 26 


Change 2 


3- 32 


EL9LQ-1000-144 


P4-SM-C-773505-1 


EL9LQ-1000-98 


P5 — MDM-51SSB 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13231735 WRE LIST (cont) 


WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE 
P5-42 P3-N2 284 26 
P5-43 P3-G4 380 26 
Р5-44 P3-H5 400 26 
P5-45 P3-H3 398 26 
P5-46 P3-H4 399 26 
P5-47 P3-M3 271 
P5-48 P3-M2 270 26 
P5-49 P3-N3 285 26 
P5-50 P2-L6 226 
P6-1 P2-M3 132 24 
P6-2 P2-M4 133 24 
P6-4 P2-W5 176 24 
P6-6 P2-D4 85 24 
P6-9 P1-J5 51 24 
P6-10 Р1-Еб 31 24 
P6-11 P3-R2 294 24 
P6-12 P2-Y4 189 24 
P6-14 P1-J2 48 24 
P6-16 P1-J4 50 24 
P6-17 P3-W6 321 24 
P6-18 P2-Y2 187 24 
P6-21 Р2-М2 131 24 
Р6-22 P3-P5 290 24 
P6-28 P2-D6 87 24 
P6-29 P2-G5 101 24 
P6-30 P3-P2 288 24 
P6-31 P2-G6 102 24 
P6-32 P2-Y3 188 24 
P6-33 P1-H6 44 24 
P6-34 P2-F5 97 24 
P6-35 P2-F6 98 24 
P6-37 P2-Yi 186 24 
P6-38 P2-26 201 24 
P7-1 P2-M6 135 24 
P7-2 P1-E3 28 24 
P7-10 P3-S4 302 24 
P7-11 P1-G1 38 24 
P7-12 P2-W2 174 24 
P7-13 P3-R3 295 24 
P7-14 Pl-F6 34 24 
Р7-17 Р2-С4 78 24 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32 
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Change 2 3- 560. 53 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLI ES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13231735 WRE LIST (cont) 


WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE 
P7-18 P2-X6 184 24 
P7-21 Р2-М5 134 24 
P7-22 P1-D5 23 24 
P7-27 P3-R4 296 24 
P7-29 P1-D1 19 24 
P7-30 P3-S2 300 24 
P7-31 Р1-03 21 24 
p7-32 p2-Wl 173 24 
P7-33 P3-P4 289 24 
P7-37 P2-X5 183 24 
Р7-38 Р2-Х4 182 24 
P8 SHLD OPEN 
P8-1 P3-D4 354 24 
P8-2 P2-N6 157 24 
P8-4 P2-W6 177 24 
P8-6 P3-E4 361 24 
P8-9 P2-A3 62 24 
P8-10 P3-S5 303 24 
P8-11 P3-El 358 24 
P8-12 Р2-75 200 
Р8-14 P3-R5 297 24 
P8-15 P2-al 204 24 
P8-17 P2-C6 80 24 
P8-18 P2-Z3 198 24 
P8-21 Р3-С4 347 24 
P8-22 P3-D3 353 24 
P8-25 P2-Al 60 24 
P8-28 P3-F4 366 24 
Р8-29 P2-a3 206 24 
P8-30 P3-E5 362 24 
P8-31 P2-a4 207 24 
P8-32 Р2- 14 199 24 
P8-33 P3-C5 348 24 
P8-35 P2-a2 205 24 
P8-36 Р2-А5 64 24 
р8-37 Р2-72 197 24 
Р8-38 Р2-71 196 24 
P9 SHLD ОРЕМ 
P9-1 P3-E2 359 24 
P9-3 P2-P6 158 24 
P9-4 P3-A2 324 24 
3- 560. 54 Change 2 
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P8-WTAVAOPCJ 


3- 32 


3-32. TPS CABLE ASSEM BLI ES (cont) 
CABLE ASSEMBLY 13231735 WRE LIST (cont) 


WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE 


P9-6 Pl-A5 5 24 
P9-8 Р2-У1 166 24 
Р9-9 P3-M6 254 

P9-11 P2-H6 112 24 
P9-12 P3-a2 464 24 
P9-13 P3-74 459 24 
Р9-14 Р3-Ү2 450 24 
Р9-16 Р3-Х2 443 24 
Р9-17 Р3-06 386 24 
Р9-18 P2-V4 169 24 
P9-19 P3-T5 306 24 
p9-20 P3-V1 314 24 
P9-21 P1-C2 15 24 
P9-23 P3-D2 352 24 
P9-24 P2-H5 111 24 
P9-25 P3-C2 346 24 
P9-26 P2-J6 119 24 
P9-27 P1-H4 42 24 
P9-28 P2-V2 167 24 
P9-29 P3-L1 253 24 
P9-30 P1-C3 16 24 
P9-31 P3-B2 329 24 
P9-32 P3-Z2 457 24 
P9-33 Р3-76 461 24 
Р9-34 Р3-Ү4 452 24 
Р9-35 Р3-Ү6 454 24 
Р9-36 P3-X4 445 24 
P9-37 P2-V3 168 24 


P9-38 Р2-Ғ1 95 24 
Р9-39 Р3-03 311 24 
Р9-40 Р1-А4 4 24 
Р9-41 P2-C3 77 24 
P9-42 P2-D5 86 24 
P9-43 P2-F3 96 24 
P9-44 P1-H5 43 24 
P9-45 P2-J5 118 24 
P9-47 Р1-Н2 41 24 


Р9-50 P2-H3 212 24 
P9-57 P3-L2 241 24 
P9-58 P2-V6 171 24 
P9-60 P2-W4 175 24 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3- 32 
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P9-M24308/2-15 


Change 2 


3- 560. 55 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13231735 WRE LIST (cont) 


FROM 


P9-61 
P9-62 
P9-63 
P9-64 
P9-70 
P9-76 
Р9-77 
Р10 SHLD 
Р10-1 
Р10-2 
Р10-3 
Р10-4 
Р10-5 
Р10-6 
Р10-7 
Р10-8 
Р10-9 
Р10-10 
P10-11 
P10-12 
P10-13 
P10-14 
P10-15 
P10-16 
P10-17 
P10-18 
P10-19 
P10-20 
P10-21 
P 10-22 
P10-23 
P10-24 
P10-25 
P10-26 


91N_97 
РЈ РС: 


Р10-28 
P10-29 
P10-30 
P10-31 
P10-34 
P10-35 


3- 560. 56 


TO 


P2-D1 
P2-E3 
P2-B5 
P1-J6 
P2-H4 
P3-L3 
P2-V5 
OPEN 

P3-R1 
P3-D5 
P1-E5 
P3-F1 
P1-J3 
P2-B1 
Ρ1-Α1 
P2-a6 
P2-L4 
P3-J2 
P3-J4 
P3-L6 
P3-K1 
P3-K4 
P3-J1 
P1-D2 
Pl-El 
P1-E2 
P2-N4 
P3-K3 
P3-P1 
P3-E3 
Р1-Е1 
P3-T1 
P1-E4 
P2-H2 
P2-a5 
P3-C6 
P2-L3 
P3-J3 
P3-J5 
P3-K5 
P3-K6 


WIRE WIRE 
ID SIZE 
82 24 
90 24 
71 24 
52 24 

213 

242 

170 24 

293 24 

355 24 
30 24 

365 24 
49 24 
67 24 

1 24 

209 24 

222 

410 24 

412 24 

415 

414 24 

250 24 

408 24 
20 24 
26 24 
27 24 

150 24 

239 24 

287 24 

360 24 
33 24 

307 24 
29 24 

107 24 

208 24 

349 26 

221 24 

411 

413 

251 

409 


Change 12 


P10-M24308/2-15 


3-32 


EL9LQ- 1000-69 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13231735 WRE LIST (cont) 


WIRE WIRE WIRE WIRE 


FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 
P10-36 Р1-06 24 24 


Pl0-37 Р3-53 301 24 
P10-38 P2-N5 154 24 
Pl0-39 P3-K2 238 24 
Pl0-40 P3-J6 418 24 


Р10-41 P1-J1 47 24 
Р10-42 Р3-51 299 24 
Р10-43 Р1-04 22 24 


Р10-49 Р2-М2 144 24 
Pl0-51 Р2-Х3 181 24 
Pl0-52 Р2-Ү6 191 

Р10-53 Р2-Х1 179 24 
Pl0-54 P2-J4 117 24 
Р10-60 Р3-НІ 388 24 
Pl0-61 Р2-55 159 24 
Pl0-62  P3-Dl 351 24 
Р10-68 Р2-М1 137 24 
Р10-69 P2-K3 121 24 
Р10-71 Р2-Х2 180 24 


TM 11- 6625- 3081- 23 


Р10-72 Р2-Ү5 190 24 P11-MDM-31SSB 


Р10-73 P2-L2 128 24 
Pl0-74  P2-J2 114 24 
P11-1 P3-al 463 26 
P11-2 P3-71 456 26 
P11-4 P3-23 458 26 
Р11-5 P3-25 460 26 
P11-6 P3-Y1 449 26 
P11-7 P3-Y3 451 26 
P11-8 P1-A2 2 26 
P11-9 P3-Y5 453 26 
Pll-10 Р3-Х1 442 26 
Р11-11  P3-X3 444 26 
Pll-13  P3-X5 446 26 


Pll-14 P1-A3 3 26 
Pll-15 Р2-С1 75 26 
Pll-16 Р2-С5 79 26 
Pll-17 Р2-03 84 26 
Pll-18 P2-El 89 26 
P11-20 P2-E5 91 26 


Change 12 


3- 32 


3- 560. 57 


TM 11- 6625- 3081- 23 
3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 3- 32 
CABLE ASSEMBLY 13231735 WRE LIST (cont) 


WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE e 


Р11-21  P3-T3 305 26 
Pll-22  P3-Ul 310 26 
Pll-23 P3-U5 312 26 
Pll-24 Р3-Х6 447 26 
Р11-25 Р3-М1 316 26 


Pll-26 Р2-02 83 26 

11-27 P3-W2 317 26 

Pll-28 р2-83 69 26 

Pll-29  P3-W3 318 26 ако 
Pl1-30 P3-W4 319 26 

Pll-31 Р3-И5 320 26 P12-MDM-25SSB 
Pl2 SHLD OPEN 

р12-1  Pl-A6 6 26 

р12-2 Pl.Bl 8 26 

р12-5 Р1-82 9 26 

P12-6  P1-83 10 26 

Р12-8 р1-84 11 26 

Pl2-9  P1-B5 12 26 

P12-12  P2-A6 65 26 ly. 

Pl2-13 р2-82 68 26 

Pl2-14 Р1-86 13- 226 

Pl2-15  P3-L4 257 26 

P12-18 ρ3-[5 258 

Pl2-19  P2-C2 76 26 

Р12-21 Р1-С1 14 26 

Pl2-22  P2-A2 61 26 

P12-23  P2-A4 63 26 

Pl2-24 Р2-В4 70 26 EL9LQ-1000- 62A 
Pl2-25 P2-B6 72 26 

2 2222 125 ΣΕ Р13-5М-С-773505-3 


Р13-В Р3-В6 331 24 
SPL1 P2-E4 214 24 


SPLI 5ТР1 
SPL1 STP2 
SPL1 STP3 
SPL2 P2-E2 228 24 
SPL2 STP4 
SPL2 STP5 
SPL 2 STP6 
SPL3 P3-U6 416 24 
SPL3 STP7 


3- 560. 58 Change 2 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 


CABLE ASSEMBLY 13231735 WRE LIST (cont) 


FROM 


SPL3 
SPL3 
SPL3 
SPL3 
SPL4 
SPL4 
SPL4 
SPL4 
SPL4 
SPL4 
SPL5 
SPL5 
SPL5 
SPL5 
SPL5 
SPL5 
SPL6 
SPL6 
SPL6 
SPL6 
SPL6 
STP1 
STP1 
STP2 
STP2 
STP3 
STP3 
STP4 
STP4 
STP5 
STP5 
STP6 
STP6 
STP7 
STP7 
STP8 
STP8 
STP9 
STP9 
STP10 
STP10 


ҮҮ RE W RE 


TO 


ID SIZE 


P3-U2 281 24 


P3-F2 384 24 


P3-F3 402 24 


FROM 


STP11 
STPII 
STP12 
STP12 
STP13 
STP13 
STP14 
STP14 
STP15 
STP15 
STP16 
STP16 
STP17 
STP17 
STP18 
STP18 
STP19 
STPI 9 
STP20 
STP20 
STP21 
STP21 
STP22 
STP22 
STP23 
STP23 
STP24 
STP24 
STP25 
STP25 


WRE WRE 
TO ID 


P3 SHLD 
SPL4 
P3 SHLD 
SPL4 
P3 SHLD 
SPL5 


SI ZE 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32 


Change 19 3-560.59 M 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 3-32 


CABLE ASSEMBLY 13231959 H RE LIST 


1 -6 
2 
P1- H5 SPL 1 3 22 Pl P5-8 45 22 ининин 
P1- H6 SPL 10 4 22 Р1-Х P5-9 46 22 rT tt tt 
P1-J1 SPL 5 5 2 PLY P3-28 47 22 NENNMNEN 
Р1-|2 SPL 5 6 2 Pl-Y2 P3-29 48 22 ИШИНИН 
Р1-]3 Ρ3- 31 7 22 PLY P5-1 49 22 NENNEN 
P1-]5 SPL 3 8 22 P1-Y5 p5-2 50 22 Rae 
P1-]6 SPL 2 9 22  PlY6 Ρ5- 3 51 22 ИШИНИН 
Р1-КІ Р5-31 10 2 Р1-71 Р3-22 52 22 παπα 
P1- K2 P5- 32 11 22 PLZ P3- 23 53 22 παπα 
Р1- КЗ P5- 33 12 22  PL23 P3- 24 54 22 NENNEN 
Р1- КА P5- 34 13 22 PLZ SPL 4 55 22 
Р1- К5 Р5- 35 14 22  PLZ5 P3- 26 56 22 
Р1- Кб P5- 36 15 22 P1-Z6 P3-27 57 22 
Р1-11 P4- 10 16 22  PLal P3. 13 58 22 
P1-L2 P4- 11 17 22 P1-a2 P3- 14 59 22 
P1-L3 P4- 12 18 22 Ple3 P3. 15 60 22 i 
P1-L4 P4- 13 19 22  PLa P3. 19 61 22 и 
P1-L5 P4- 14 20 22 Pl-a5 P3- 20 62 22 | 
Р1- 16 P5- 30 21 22 Pl-a6 Р3-21 63 22 | 
Р1- МІ Р3-36 22 22 P2 SPL 1 64 22 ў 
P1- № P3. 37 23 22 р2-М P3. 7 65 22 Ж 
Р1- NB SPL 9 24 22 P2-A6 P3-1 66 22 Ў 
Р1- М SPL 10 25 22 P2-B2 SPL 9 67 22 : 
P1- M5 P4- 8 26 22 P2 B P3-8 68 22 1 
Р1- № Р4- 9 27 22 Р2-В6 P3-2 69 22 à 
Р1- М SPL 6 28 22 P2-Q SPL 3 70 22 b 
P1-N2 SPL 6 29 22 P2 Р3-9 71 22 с 
Р1- № SPL 7 30 22  P2-C6 P3.3 72 2 
P1- М SPL 7 31 22 P2-D2 SPL 2 ji 20 
Pi - М5 SPL 8 32 22  P2-D4 P3- 10 74 22 
P1- N6 SPL 8 33 22 Ρ2[6 Р3-4 75 22 EL9LQ-1000-82A 
Р1- U3 P4- 30 34 22  P2-E2 Р5- 37 76 22 
P1-UA P4- 31 35 22 P2-F4 РЗ- 11 7] 22 
P1-U5 P4- 32 36 22 P2-E6 P3. 5 78 22 Pl and P2 - DL1-156P 
P1- U6 P4- 33 37 22 P2-F4 P3. 12 79 22 
Р1- УЗ LUG 38 2 Р2-Е6 P3-6 80 22 
PI-W P5- 10 39 22 PG P4- 24 81 22 
Р1- МР Р5-11 40 22 Р2-С2 P4- 25 82 22 
Р1- ХІ Р5-4 41 22 PG P4- 26 83 22 
Р1- Х2 Р5-5 42 22 P2-G P4-27 84 22 


3-560.60 Change 19 


TM 11- 6625- 3081- 23 
3-32. TPS CABLE ASSEMBLIES (cont) 3-32 


CABLE ASSEMBLY 13231959 WRE LIST 


W RE W RE W RE W RE 
FROM TO ID SIZE FROM TO ID SIZE 
Р2- (5 Ρ4- 28 85 22 P3- 32 SPL 5 127 22 
P2- G6 P4- 29 86 22 P3- 33 SPL 6 128 2 
P2-Hl Ρ4- 18 87 22 P3- 34 SPL 7 129 22 
P2- H2 P4- 19 88 22 P3- 35 SPL 8 130 22 
P2- H3 P4- 20 89 22 P4- 6 SPL 9 131 22 
P2- H4 P4-21 90 22 P4-7 SPL 10 132 22 
P2- H5 P4- 22 91 22 P1- W LUG 133 22 
P2- H6 P4- 23 92 22 
Р2-)1 Р4-3 93 22 
P2-J 2 P4-4 94 22 
Р2-| 3 P4-5 95 22 


P2-K5 P4-1 103 22 Е(910.1000-5 
P2- K6 P4- 2 104 22 
P2-L1 P5- 20 105 22 РЗ - M4308/ 2- AF 


P3- 25 SPL 4 126 22 РА - D38999/ 24МЕВ55М 
P5 - 088999/ 24/0355А 


Change 19 3- 560. 61/ (3- 560. 62 bl ank) 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-33. SELF- TEST CONNECTORS 3- 33 


This task provi des wring data for the self-test connectors. These connectors 
are used wth various TPSs as required by instructions displayed оп the vi deo dis- 
play terninal (VDT). When performing continuity tests all resistance readings shall 
be a пахі num of 1 ohm except where otherwise indicated in the wre list. They are 
listed in nunerical order accordi ng to part nunber. 


Page 


Sel f-test Connector 13081705 Wre List ................ 
Self-test Connector 13081894 Wre List ................ 
Self-test Connector 13081998 Wre List  .............. 
Sel f-test Connector 13081998- 79 Wre List . ............. 
Self-test Connector 13082458 Wre List ................ 
Self-test Connector 13082467 Wre List ................ 
Sel f-test Connector 13082471- 379 Wre List .............. 
Sel f-test Connector 13082514- 39 Wre List пр ыс | њи 
Self-test Connector 13083091 Wre List ................ 
Sel f-test Connector 13083091- 19 Wre List . . . ........... 
Self-test Connector 13083679- 29 Wre List .............. 
Sel f-test Connector 13083679- 39 Wre List .............. 
Self-test Connector 13083679- 49 Wre List .............. 
Self-test Connector 13083961-29 Wre List .............. 
Sel f-test Connector 13083962-39 Wre List .............. 
Self-test Connector 13083962- 109 Wre List .............. 
Self-test Connector 13083962- 129 Wre List .............. 
Self-test Connector 13083962- 249 Wre List .............. 
Sel f -test Connector 13083962- 259 Wre List .............. 
Self-test Connector 13083962-269 Wre List .............. 
Sel f-test Connector 13083962- 419 Wre List . ............. 
Self-test Connector 13083962- 429 Wre List .............. 
Sel f-test Connector 13083962- 439 Wre List .............. 
Sel f-test Connector 13083962- 449 Wre List .............. 
Sel f-test Connector 13083962-459 Wre List .............. 
Sel f-test Connector 13083962- 469 Wre List .............. 
Sel f-test Connector 13083962- 479 Wre List .............. 
Sel f-test Connector 13083962- 489 Wre List .............. 
Self-test Connector 13083962- 499 Wre List .............. 


Change 17 3- 561 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-33. SELF-TEST CONNECTORS (cont) 


Sel f - test 
Sel f - test 
Sel f - test 
Sel f - test 
Sel f - test 
Sel f - test 
Sel f - test 
Sel f -test 
Sel f - test 
Sel f - test 
Sel f - test 
Sel f - test 
Sel f - test 
Sel f - test 
Sel f - test 
Sel f - test 
Sel f - test 
Sel f - test 
Sel f - test 


3- 562 


Connect or 
Connect or 
Connect or 
Connect or 
Connect or 
Connect or 
Connect or 
Connect or 
Connect or 
Connector 
Connector 
Connector 
Connector 
Connector 
Connect or 
Connect or 
Connect or 
Connect or 
Connect or 


Change 17 


13083962- 519 
13083962- 529 
13083962- 539 
13083962- 549 
13083962- 559 
13083962- 569 
13083962- 579 


Wre Li st 
Wre Li st 
Wre Li st 
Wre List 
Wre List 
Wre List 
Wre List 


13083963-39 Wre List 
13083963-59 Wre List 
13083963- 339 Wre List 
13083963- 349 Wre List 
13083963- 359 Wre List 
13083965- 69 Wre List 
13083966 Wre List 
13083966- 19 Wre List 
13083966- 89 Wre List 
13083970 Wre List 
13083970- 19 Wre List 
13083970- 29 Wre List 


e о е е «© е ο » е ә е òo е 5 


e ο ο © е ο ο е е e ο а е ө 


e ее е е ө ө ж е е е o ғ e 


. е ο а е ο ο е ә ә е o 9% 


e «е «е ө е е 9 е • ο э е е = 


e е © е © е е е е е. òo е ο 


e è> © е е ο е е » ө 4 оо 5. 


e е е «е ө е э ә ә е е ә 5» 


• е ө е ее е е е ә е ө » ο 


нө е е е 4 ә ө е ө ә o е ә 5. 


3-33 


Раде 


|3- 626. 3 
3- 626. 3 


3- 626. 4 
3- 626. 5 
3- 626. 5 
3- 627 
3- 627 
3- 629 
3- 630 
3- 647 
3- 647 
3- 648 
3- 651 
3- 653 
3- 654 
3- 655 
3- 662 
3- 662 
3- 662 


3-33. SELF-TEST CONNECTORS (cont) 


Se| f - test 
Se| f - test 
Se| f - test 
Se| f - test 
Se| f - test 
Se| f - test 
Se| f - test 
Se| f - test 
Se| f - test 
Se| f - test 
Se| f - test 
Sel f - test 
Se| f - test 
Sel f - test 
Sel f - test 
Se| f - test 
Se| f - test 
Se| f - test 
Se| f - test 
Se| f - test 
Se| f - test 


Connect or 
Connect or 
Connect or 
Connect or 
Connect or 
Connect or 
Connect or 
Connect or 
Connect or 
Connect or 
Connect or 
Connect or 
Connect or 
Connect or 
Connect or 
Connect or 
Connect or 
Connect or 
Connect or 
Connect or 
Connect or 


13083972-19 Wre List 
13083972-29 Wre List 
13083972-39 Wre List 


13231098 
13231518 
13231539 
13231685 
13231686 
13231699 
13231709 
13231710 
13231711 
13231712 
13231713 
13231730 
13231731 
13231732 
13231739 
13231756 
13231958 
13231963 


Wre 
Wre 
Wre 
Wre 
Wre 
Wre 
Wre 
Wre 
Wre 
Wre 
Wre 
Wre 
Wre 
Wre 
Wre 
Wre 
Wre 
Wre 


Li st 
Li st 
Li st 
Li st 
Li st 
Li st 
Li st 
Li st 
Li st 
Li st 
Li st 
Li st 
Li st 
Li st 
Li st 
Li st 
Li st 
Li st 


TM 11- 6625- 3081-23 
3- 33 


Page 


3- 664 
3- 665 
3- 666. 
3- 666. 
3- 666. 
3- 666. 
3- 666. 
3- 666. 
3- 666. 
3- 666. 
3- 666. 
3- 666. 
3- 666. 
3- 666. 
3- 666. 
3- 666. 
3- 666. 
3- 666. 
3- 666. 
3- 666. 


о о со бо ~ сл Ur Ui - ьш ОЈ N КУ ка ка Ра 


Change 19 3-563/ (3-564 blank) 
(3-564.1 thru 3-566 del eted) 


TM 11- 6625- 3081-23 


3-33. SELF-TEST CONNECTCRS (cont) 3- 33 


SELF- TEST CONNECTOR 13081705 WRE LIST 


FROM TO FROM TO 
A B G H 
B C H J 
C D J K 
D E K L 
E F L M 
F G M N 


EL9LQ-1000-15 
DBC54H14-19SN 


Change 2 3- 567/ (3-568 blank) 


3-33. SELF- TEST CONNECTORS (cont) 


SELF- TEST CONNECTOR 13081894 WRE LIST 


FROM 


о о YO On рога 


TO 


FROM 


40 
41 


TO 


TM 11- 6625- 3081- 23 


~ 


© 
зе 
e 
e 
e 
e° 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 


41 
0000000000000000000000 
060000000000000000 000000000000000000000090,, 


οἳ 


EL9LQ-1000-97 


WGA122PR9J 


3- 33 


3- 569 


TM 11-6625- 3081- 23 


3-330 SELF-TEST CONNECTORS (cont) 3- 33 


SELF- TEST CONNECTOR 13081894 WRE LIST (cont) 


FROM TO FROM TO 
79 80 100 101 
80 81 101 102 
81 83 102 103 
82 120 103 104 
83 84 104 105 
84 85 105 106 
85 86 106 107 
86 87 107 108 
87 88 108 109 
88 89 109 110 
89 90 110 111 
90 91 111 
91 92 112 113 
92 93 113 114 
93 94 114 115 
94 95 115 116 
95 96 116 118 
96 97 117 4 
97 98 119 3 
98 99 120 82 
99 100 121 122 
3- 570 


(3-571 and 3-572 del eted) 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-33. SELF-TEST CONNECTORS (cont) 3- 33 


SELF- TEST CONNECTOR 13081998 WRE LIST 


FROM TO FROM TO 
1 2 26 27 
2 3 27 28 
3 4 28 29 
4 5 29 30 
5 6 30 31 
6 7 31 32 
7 8 32 33 
8 9 33 34 EL9LQ-1000- 98 
9 10 34 35 
10 11 35 36 MDM-51PSA 
11 12 36 37 
12 13 37 38 
13 14 38 39 
14 15 39 40 
15 16 40 41 
16 17 41 42 
17 18 42 43 
18 19 43 44 
19 20 44 45 
20 21 45 46 
21 22 46 47 
22 23 47 48 
23 24 48 49 
24 25 49 50 
25 26 50 51 


Change 2 3-573/(3-574 blank) 
(3-574.1 and 3-574.2 deleted) 


3-33. SELF-TEST CONNECTORS (cont) 


SELF-TEST CONNECTORU 13081998- 79 WRE LIST 


TO 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3- 33 


EL9LO-1000- 98 


MDM-51PSA, 


Change 2 3-575/(3-576 Bl ank) 
(3-576 and 3-577 del eted) 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-33. SELF-TEST CONNECTORS (cont) 3- 33 


SELF- TEST CONNECTOR 13082458 WRE LIST 


FROM TO FROM T0 
1 2 6 7 
2 3 8 9 
4 5 EL?LQ- 1000-107 
MDM-9PSP 


3-578 Change 17 


SELF-TEST CONNECTOR 13081998-79 


FROM TO FROM TO 
P1-A R1 Р1-Х R3 
P1-B R4 R1 P1-A 
P1-C R5 R1 P1-N 
P1-D R6 R1 P1-X 
РТ-Е R2 R2 PI-E 
Pl-F R7 R2 P1-N 
P1-G R8 R2 Р1-Х 
Р1-Н R9 R3 P1-J 
P1-J R3 R3 P1-N 
P1-K R10 R3 P1-X 
P1-L R11 R4 P1-B 
P1-M R12 R4 Р1-И 
P1-N P1-X R5 P1-C 
P1-N R1 R5 P1-W 
P1-N R2 R6 P1-D 
P1-N R3 R6 P1-W 
P1-P R13 R7 PI=F 
P1-R R14 R7 P1-V 
P1-S R15 R8 P1-G 
P1-T R13 R8 P1-V 
Р1-Т R14 R9 P1-H 
P1-T R15 R9 Р1-У 
P1-U R10 R10 P1-K 
Pl-U R11 R10 P1-U 
P1-U R12 R11 P1-L 
| Р1-У R7 R11 P1-U 
Р1-У R8 R12 P1-M 
P1-V R9 R12 P1-U 
P1-W R4 R13 P1-P 
ji P1-W R5 R13 P1-T 
Р1-М R6 R14 P1-R 
| P1-X Р1-М R14 P1-T 
P1-X R1 R15 P1-S 
Р1-Х R2 R15 P1-T 


Yt U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE: 1991 - 554-031/45557 


TM 11-6625- 3081- 23 


3-33. SELF-TEST CONNECTORS (cont) 


EL9LQ- 1000-90 


P1-PTO6SE-22-21P(SR) 


Change 13 3-579/(3-580 blank) 
(3-581 thru 3-592 deleted) 


3-33. SELF-TEST CONNECTORS (cont) 


SELF- TEST CONNECTOR 13082471- 379 


FROM TO 

Al Bl 

A2 B2 

A3 B3 

A4 B4 

A5 B5 

A6 B6 

A7 B7 

A8 88 

A9 B9 

A10 B10 

A11 B11 

A12 B12 

A13 B13 

A14 B14 

A15 B15 

Al6 816 

Bl Al 

B2 A2 

83 A3 

B4 A4 

B5 A5 

B6 A6 

B7 A7 O 

B8 A8 8027 

B9 A9 oooo 

B10 A10 oooo 

B11 A11 2525 

812 А12 0000 

B13 A13 0000 

814 A14 ОООО 

815 А15 σος 

B16 A16 0000 

Cl 01 8520 
о 

E: s овоо 

C4 D4 2550 

C5 D5 ОООО 

С6 D6 2222 

C7 D7 ом < 

(8 D8 O 

C9 D9 

C10 010 

5; 011 Е1910-1000.94А 

C12 012 | 

С13 013 104-064С 

C14 D14 


Change 2 


TM 11-6625- 3081-23 


3- 33 


3-593/(3-594 bl ank) 


(3-595 thru 3-598 del et ed) 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-33. SELF-TEST CONNECTORS (cont) 3-33 


SELF- TEST CONNECTOR 13082514- 39 WRE LIST 


FROM TO 
1 2 
2 1 
3 4 
4 3 
5 6 
6 5 
7 8 
8 7 
9 10 
10 9 
11 12 EL9LQ-1000-95 
12 11 
13 14 M55302/63-A24M 
14 13 
15 16 
16 15 
17 18 
18 17 
19 20 
20 19 
23 24 
24 23 


Change 2 3- 599 
(3-600 and 3-601 del et ed) 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-33. SELF- TEST CONNECTORS (cont) 3- 33 


SELF- TEST CONNECTOR 13083091 WRE LIST 


FROM TO FROM TO 

Al X4 X3 ó 4 

A3 A X4 X5 

М1 Y1 X5 X4 -HHHH 
N3 X6 X5 X6 | || | || | 
U1 U2 X6 X5 | | || ||| 
U2 ul X6 N3 EZE 
U2 U3 Y1 N1 Ἱτ Td | 
U3 U2 Y1 Y2 -H--H- 
U3 u4 Y2 Y1 

m U3 Y2 Y3 ERHEBEN 
U4 US Y3 Y2 44441 
U5 14 Y3 Y4 ty 
u5 U6 Y4 Y3 -HHH 
U6 U5 Y4 Y5 Q 

U6 γι Y5 Y4 

vi U6 Y5 Y6 

vi v2 Y6 Y5 

V2 V1 Y6 11 

v2 v3 Z1 Y6 

V3 V2 21 12 

үз v4 12 71 

ү4 үз 72 23 

v4 V5 13 72 

ү5 ү4 73 74 

ү5 V6 Z4 23 

V6 v5 14 25 

v6 М1 15 14 

wi V6 15 16 

W1 W2 16 15 

W2 Wl 16 al 

W2 W3 al a2 ELPLQ-1000-82A 
W3 W2 al 16 | 
W3 W4 a2 al DL1-156P 
W4 W3 a2 a3 

W4 М5 a3 a2 

Ν5 м4 a3 a4 

W5 W6 a4 a3 

W6 W5 a4 a5 

W6 X1 a5 a4 

X1 W6 a5 a6 

X1 X2 a6 a5 

X2 x1 

X2 X3 

ХЗ X2 

X3 X4 


3- 602 


3-33. SELF-TEST CONNECTORS (cont) 


SELF-TEST CONNECTOR 13083091-19 WRE LIST 


FROM TO FROM TO 
А2 56 H3 H2 
А4 F6 H3 H4 
А4 В4 H4 H3 
A6 B6 H4 H5 
B2 M6 H5 H4 
B4 A4 H5 H6 
B4 C4 H6 H5 
B6 A6 H6 J1 
B6 C6 Jl H6 
C2 N6 jl J2 
c4 B4 J2 J1 
C4 D4 J2 J3 
C5 01 J3 J2 
C6 B6 J3 J4 
C6 D6 24 43 
01 C5 Ј4 45 
02 Ғ4 J5 J4 
D4 C4 15 46 
04 Е4 J6 45 
06 С6 26 K1 
06 E6 K1 96 
Е4 04 K1 K2 
Е4 F4 K2 K1 
E6 D6 K2 K3 
E6 F6 K3 K2 
F4 E4 K3 KA 
F4 D2 K4 K3 
F6 E6 K4 K5 
F6 A4 K5 K4 
Gl G2 K5 K6 
62 61 K6 K5 
G2 G3 K6 L1 
G3 G2 Ll K6 
= 64 L1 L2 
G4 G3 L2 L1 
a 65 12 13 
m G4 L3 L4 
G Gh (А 2 
25 29 14 
66 G5 L4 (5 
Be А2 L5 L4 
H] H2 L5 L6 
He Hl L6 L5 
is H3 L6 Ml 


Z Z — x — X Q mm On о» 


TM 11-6625- 3081- 23 


3-33 


иш 
EN 
ΠΒ 
s 
ни 
EB 
иш 
иш 
s 
EN 
EN 
um 
EH 
21 


EL9LQ-1000.82A 


DL1-156P 


3- 603 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-33.  SELF-TEST CONNECTORS (cont) 


SELF- TEST CONNECTOR 13083679-29 WRE LIST 


FROM TO 
A B 
B D 
C D 


SELF- TEST CONNECTOR 13083679- 39 WRE LIST 


FROM TO 
A B 
B D 
C D 


SELF- TEST CONNECTOR 13083679- 49 WRE LIST 


FROM TO 
A B 
B D 
C D 


3- 604 Change 2 


JF3P1S45ABD 


3- 33 


EL9LQ- 1000-62 A 


EL9LQ- 1000-143 


EL9LQ- 1000-144 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-33. SELF- TEST CONNECTORS (cont) 3- 33 


SELF- TEST CONNECTOR 13083961-69 WRE LIST 


FROM TO FROM TO 


EL9LQ-1000-73 


LJTOORE25-43P(014) 


EESCANONIDOZZTACIONnMODw>» 
F¿XAEZECANOIDOZZENTACICON m GS — = 
[ж |<|с ci^ solo 3 3| sa чо афо σ г < 
[х|ж|<|с cio solo s 3B|=— so a. ajo сом 


Change 2 3-605/(3-606 blank) 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-33. SELF-TEST CONNECTORS (cont) 3- 33 


SELF- TEST CONNECTOR 13083962- 39 WRE LIST 


FROM TO FROM TO 
A B (10K ohms) E F 
C D F G 
D E G H 
EL91Q-1000-111A 
LJTOORP 17-8P(023) 
(3- 606.1 blank)/3- 606. 2 Change 17 


(3-607 and 3-608 del eted) 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-33. SELF-TEST CONNECTORS (cont) 3- 33 


SELF- TEST CONNECTOR 13083962- 109 WRE LI ST 


FROM TO FROM TO FROM TO 
1 2 47 48 90 91 
2 3 48 49 91 92 
3 4 49 50 92 93 
4 5 50 51 93 94 
5 6 51 52 94 95 
6 7 52 53 95 96 
7 8 53 54 96 97 
8 9 54 55 97 98 
9 10 55 56 98 99 
10 11 56 57 99 100 
11 12 57 58 100 101 
12 13 58 59 101 102 
13 14 59 60 102 103 
14 15 60 61 103 104 
15 16 61 62 104 105 
16 17 62 63 105 106 
17 18 63 64 106 107 
18 19 64 65 107 108 
19 20 65 66 108 109 
20 21 56 67 109 110 
21 22 67 68 110 111 EL9LQ-1000.72A 
22 23 68 69 111 112 LITOORP25-35P 
23 24 69 70 112 113 
24 25 70 71 113 114 
25 26 71 72 114 115 
26 27 72 73 115 116 
27 28 73 74 116 117 
28 29 74 75 117 118 
29 30 75 76 118 119 
30 31 76 77 119 120 
31 32 77 78 120 121 
32 33 78 79 121 122 
33 34 79 80 122 123 
34 35 80 81 123 124 
35 36 81 82 124 125 
36 37 82 83 125 126 
37 38 83 84 126 127 
38 39 84 85 127 128 
39 40 85 86 = 
40 41 86 87 
41 42 87 88 
42 43 88 89 
43 44 89 90 
44 45 
45 46 
46 47 


Change 2 3-609/(3-610 blank) 


TM 11-6625- 3081-23 


3-33. SELF-TEST CONNECTORS (cont) 3- 33 


SELF- TEST CONNECTOR 13083962- 129 WRE LIST 


FROM 70 FROM TO 
1 115 82 81 
3 121 90 57 
5 18 91 107 
6 34 92 106 
7 102 93 47 
8 45 94 56 
11 122 95 128 
12 96 96 12 
13 21 102 7 
14 19 103 109 
17 112 104 105 
18 5 105 104 
19 14 106 92 
20 24 107 91 
21 13 108 23 
22 114 109 103 MN 
| — m E LJTOORP25-35PB 
32 120 112 17 
33 111 113 70 
34 6 114 22 
35 58 115 1 
44 127 116 50 
45 8 117 61 
46 110 118 119 
47 93 119 118 
50 116 120 32 
56 94 121 3 
57 90 122 11 
58 35 123 124 
61 117 124 123 
70 113 125 126 
79 80 126 125 
80 79 127 44 
81 82 128 95 


Change 17 3-611/(3-612 blank) 
(3-613 thru 3-616 del et ed) 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-33. SELF-TEST CONNECTORS (cont) 3- 33 


SELF- TEST CONNECTOR 13083962- 249 WRE LIST 


FROM TO FROM TO 
1 37 92 81 
3 115 93 114 
9 35 94 72 
ο п 95 105 
1 10 96 116 
l4 50 102 103 
15 16 103 102 
16 15 104 121 
17 36 15 95 
24 47 106 123 
27 38 107 122 
3 9 109 83 
36 17 по 125 
7 1 ш 61 
38 2 lla 93 
47 24 115 3 
50 14 16 96 
él 111 120 127 EL9LQ-1000-72A 
a: t2 121 104 LITOORP25-35P 
72 94 122 107 
Bl 92 123 106 
82 117 125 110 
83 109 127 120 


(3-617 blank)/3-618 Change 17 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-33. SELF-TEST CONNECTORS (cont) 3-33 


SELF-TEST CONNECTOR 13083962- 259 WRE LIST 


FROM TO FROM TO 

1 2 68 35 

2 1 69 33 

5 105 70 34 

6 123 71 94 

8 9 73 82 

9 8 82 73 

13 22 83 49 

14 57 84 105 

17 25 84 125 

22 13 93 104 

25 17 94 71 

26 55 95 96 

27 48 96 95 

33 69 103 113 

34 70 104 93 

35 68 105 5 

36 38 105 84 

37 59 106 115 

38 36 107 117 EL9LQ-1000-128 
47 55 113 103 -35PA 
48 27 115 106 LJTOORP25-35 
49 83 116 122 

55 26 117 107 

55 47 122 116 

57 14 123 6 

59 37 124 61 

61 124 125 84 


3- 619 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-33. SELF-TEST CONNECTORS (cont) 3-33 


SELF- TEST CONNECTOR 13083962- 269 WRE LI ST 


FROM TO FROM TO 
A r e T 
B J f H 
C m g JJ 
D s h R 
G LL k a 
H f m C 
J B n р 
K w p n 
L Z q M 
M q r A 
N AA S D 
P u t V 
R h u P 
S EE у Y 
T e w K 
U c y FF 
V t z b EL9LQ-1000-96 
W X АА 00 
X N AA N LITOORP25-4P(014) 
Y у DD AA 
1 L EE S 
a k FF y 
b z JJ g 
C U LL G 

3- 620 Change 2 


(3-620. 1 thru 3-620. 6, 3-621 thru 3-622. 2 del et ed) 


3-33. SELF-TEST CONNECTORS (cont) 


SELF- TEST CONNECTOR 13083962-419 WRE LIST 


FROM 


TO 


FROM 


TO 


ТМ 11-6625- 3081-23 


3- 33 
FROM TO 
112 101 
113 111 
113 114 
114 113 
115 102 
116 103 
117 105 
118 13 
119 106 
120 107 
121 122 
122 121 
123 108 
124 125 
125 124 
126 127 
127 126 
128 26 
48 9 
x ° 
А 9 
e o 
X e 
x ө 
^ e 
e e 
9 
е 
9 
x e 
e o 
ева (е 
ELYLQ-1000-2 
MS27656T25F35P 


3- 623 


TM 11- 6625- 3081- 23 
3-33. SELF-TEST CONNECTORS (cont) 3- 33 


SELF- TEST CONNECTOR 13083962-429 WRE LIST 


FROM το FROM TO 
A B C D 
B г E F 


EL9LQ-1000-76 
MS27656T13F8P 


SELF-TEST CONNECTOR 13083962- 439 WRE LIST 


FROM TO 


(205 ohms) 


SHLD (10K ohms) 
SHLD 

SHLD 

(205 ohms) 

SHLD (10205 ohms) 
SHLD 


С> Со 000022 > > > > 
о 
= 
r 
о 
с» съ © съ с 99 > о UJ 


EL9LQ-1000-18 


MS27656T15F5P 


3- 624 


3-33. SELF- TEST CONNECTORS (cont) 


SELF- TEST CONNECTOR 13083962-449 WRE LIST 


FROM 


сосо че сл ο г ΡΟ a 


SELF- TEST CONNECTOR 13083962-459 WRE LIST 


FROM 


m c> yu» 


TO 


πο) о о 


FROM 


TO 


TM 11- 6625- 3081-23 


3- 33 


EL9LQ-1000-86 


MS27656115F35P 


EL9LQ-1000-76 
MS27468T13F8S 


3- 625 


TM 11- 6625- 3081- 23 
3-33. SELF-TEST CONNECTORS (cont) 3- 33 
SELF- TEST CONNECTOR 13083962-469 WRE LIST 


FROM FROM TO 


— 
e 


EL9LQ-1000-42A 
MS27468T21F39P 


- - 20 — ç = Z r- í í = = G) MIMO С о > 
»ς Ὃς — =Z — < = > G, = m T сус > «9 


U 
U 
V 
V 
X 
X 
Y 
1 
1 
а 
а 
d 
d 
g 
h 
k 
k 
m 
d 


(SHLD) 


SELF- TEST CONNECTOR 13083962-479 WRE LIST 


FROM TO FROM TO 
1 2 21 20 
2 1 23 24 
3 4 24 23 
4 3 25 27 
4 6 27 25 
6 4 28 30 
6 12 30 28 
10 19 31 11 
11 31 31 32 
12 6 32 31 
12 16 32 34 
16 12 34 32 
19 10 34 36 
20 21 36 34 EL9LQ- 1000-86 
MS27468T15F35S 


3- 626 


3-33. SELF-TEST CONNECTORS (cont) 


SELF- TEST CONNECTOR 13083962-489 WRE LIST 


FROM 


о 0 ~“ O1 OS > г 


| 
e 


о 00-4001 & WP 


FROM 


TO 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3- 33 


EL9LQ-1000-74 


LJTOORP21-35P(014) 


3- 626.1 


TM 11- 6625- 3081- 23 
3-33. SELF-TEST CONNECTORS (cont) 3-33 


SELF-TEST CONNECTOR 13083962- 499 WRE LIST 


FROM TO 


~ ој м me 
Ne > Ww 


EL9LQ- 1000-91 


ЏТООКР9-355 (014) 


3- 626. 2 Change 17 


TM 11- 6625- 3081-23 


3-33 


3-33. SELF- TEST CONNECTORS (cont) 


SELF- TEST CONNECTOR 13083962-519 WRE LIST 


TO 


FROM 


TO 


FROM 


EL9LQ-1000-42A 


SHLD 


бс > — > = = < ооо Фо cr ЕЕ 


SHLD 


ΗΕ О > Z > > ~ G G VO Ф сос g Е 


ос << cQ 5 ми лош Е Z= _J > = > 


< cn cO O. ши STIL I JZE ZH 


MS27656T21F39P 


SELF- TEST CONNECTOR 13083962- 529 WRE LIST 


TO 


FROM 


TO 


FROM 


EL9LQ-1000-42A 


MS27656T21F39P 


ο 
= 
= 
п 


СО << > £ ш шс E о x Z а Z = > 06 > 


< cn O Q tu би = мч Z= Q ener 


3- 626. 3 


TM 11- 6625- 3081- 23 
3-33. SELF-TEST CONNECTORS (cont) 3- 33 


SELF-TEST CONNECTOR 13083962- 539 WRE LIST 


FROM TO FROM TO 

1 10 31 30 

2 8 32 29 

3 4 33 25 

4 3 34 18 

4 7 34 56 ө 
5 12 35 26 ° 
6 11 38 27 М 
7 4 49 28 

8 2 50 67 • 
9 17 51 66 • 
10 1 55 19 В 
11 6 56 34 : 
12 5 62 63 

13 15 63 62 ? 
15 13 63 64 ° 
16 22 64 63 ө 
17 9 64 65 $ 
18 34 65 64 

19 55 66 51 

20 72 67 50 EL9LQ-1000-51 
21 99 67 100 

22 16 70 24 MS27656123F35P 
23 71 71 23 

24 70 72 20 
25 33 73 98 

26 35 74 75 

27 38 75 74 

28 49 98 73 

29 32 99 21 

30 31 100 67 


3- 626. 4 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-33. SELF- TEST CONNECTORS (cont) 3- 33 


SELF- TEST CONNECTOR 13083962-549 WRE LIST 


FROM TO 
4 11 
6 10 
10 6 
10 28 
11 4 
25 27 
27 25 
28 10 
28 30 
30 28 
31 32 
EL9LQ-1000-86 
MS27656T15F35S 


SELF-TEST CONNECTOR 13083962-559 WRE LIST 


FROM TO FROM TO 
uU ыкы PR 

1 24 15 3 
2 23 16 10 
3 15 17 14 
4 18 18 4 
5 8 19 22 
6 7 20 21 
7 6 21 20 
8 5 22 19 
10 16 23 2 
11 31 24 1 
12 30 30 12 
14 17 31 11 


EL9LQ-1000-86 


MS27656T15F35P 


3-626. 5/ (3- 626. 6 bl ank) 


TM 11- 6625- 3081- 23 
3-33. SELF-TEST CONNECTORS (cont) ЕА 


SELF- TEST CONNECTOR 13083962- 569 М ВЕ LIST 


FROM TO 
E W 
G m SHLD 
K L 
L K 
M X 
R T 
T R 
T 7 
W E 
X M 
7 T 
1 а 
Е с EL9LQ-1000-42A 
a m 
T a MS27656T21F39P 
m SHLD G 


SELF- TEST CONNECTOR 13083962-579 WRE LIST 


Tn nrT—IYIS— FH 
FROM TO 

зс aa ш 
Р1-А P1-H (1K ohms) 
P1-B P1-G (1K ohms) 
Р1-С Р1-Ғ (1К ohms) 
Р1-0 Р1-Е (ІК ohms) 
HEN το АА ЖАҚЫ 


Е1910-1000-48 


М53474118-115 


Сһапде 7 3-627/(3-628 blank) 


3- 33. 


SELF- TEST CONNECTOR 13083963- 39 WRE LI ST 


8 


0 со — OY On > WN — 


SELF- TEST CONNECTORS (cont) 


FROM 


TO 


FROM 


TM 11- 6625- 3081- 23 


M24308/4-4 


Change 2 


3-33 


ELOLQ- 1000-68 


3- 629 


TM 11-6625- 3081- 23 


3-33. SELF-TEST CONNECTORS (cont) 3-33 


SELF- TEST CONNECTOR 13083963- 59 WRE LIST 


FROM TO FROM TO 
1 2 40 41 
2 3 41 42 
3 4 42 43 
4 5 43 44 
5 6 44 45 
6 7 45 46 
7 8 46 47 
8 9 47 48 
9 10 48 49 
10 11 49 50 
11 12 50 51 
12 13 51 52 
13 14 52 53 
T id 3: > M24308/4-15 
16 17 55 56 
17 18 56 57 
18 19 57 58 
19 20 58 59 
20 21 59 60 
21 22 60 61 
22 23 61 62 
23 24 62 63 
24 25 63 64 
25 26 64 65 
26 27 65 66 
27 28 66 67 
28 29 67 68 
29 30 68 69 
30 31 69 70 
31 32 70 71 
32 33 71 72 
33 34 72 73 
34 35 73 74 
35 36 74 75 
36 37 75 76 
37 38 76 77 
38 39 77 78 
39 40 

3- 630 Change 17 


(3-631 thru 3-646 deleted) 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-33. SELF-TEST CONNECTORS (cont) 3-33 


SELF- TEST CONNECTOR 13083963- 339 WRE LIST 


FROM TO FROM TO 
1 2 5 6 
2 3 6 7 
3 4 7 8 
4 5 8 9 
EL9LQ-1000.10 
M24308/4-1 


SELF- TEST CONNECTOR 13083963- 349 WRE LIST 


FROM TO FROM TO 
1 12 31 38 
2 10 34 20 
2 75 35 39 
3 77 36 62 
4 24 36 78 
4 5] 37 48 
5 61 37 57 
6 25 41 28 
6 59 41 40 
7 47 42 15 
7 58 44 18 
8 30 46 10 EL9LQ- 1000-69 
9 19 47 69 
13 14 52 ]3 M24308/4-15 
16 18 53 31 
21 11 55 56 
21 45 63 34 
22 17 64 33 
23 3 66 35 
23 50 67 74 
26 54 70 60 
27 32 71 14 
29 43 76 68 
29 49 


3-647 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-33. SELF-TEST CONNECTORS (cont) 3-33 


SELF- TEST CONNECTOR 13083963- 359 WRE LIST 


FROM TO 


EL9LQ- 1000-10 


со Y Ow + 
фо 00 ha r 


M24308/2-1 


3- 648 Change 17 
(3-648.1 thru 3-650 deleted) 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-33. SELF-TEST CONNECTORS (cont) 3-33 


SELF-TEST CONNECTOR 13083965- 69 WRE LIST 


FROM TO 
20 21 
21 20 
21 22 
22 21 
23 25 
24 25 
25 23 
25 24 
26 27 
27 26 
28 29 
29 28 
30 31 
31 30 
32 33 EL9LQ-1000-86 
33 32 
34 35 MS27467P15F35P 
35 34 
36 37 
37 36 


Change 7 3-651/(3-652 bl ank) 


+TM 11- 6625- 3081-23 


3-33. SELF-TEST CONNECTORS (cont) 3- 33 


SELF-TEST CONNECTOR 13083966 ΜΠΕ LIST 


FROM TO FROM TO 
1 2 13 14 
2 3 14 15 
3 4 15 16 
4 5 16 17 
5 6 17 18 
6 7 18 19 
: 5 2n 2 EL9LQ-1000- 106 
9 10 21 22 
10 11 22 23 MDM-25SSP 
11 12 23 24 
12 13 24 25 


Change 17 3- 653 


TM 11- 6625- 3081- 23 
3-33. SELF-TEST CONNECTORS (cont) 3-33 


SELF- TEST CONNECTOR 130383966- 19 WRE LIST 


FROM TO FROM TO 

1 9 16 17 

3 24 17 19 

4 21 18 20 

5 23 20 26 

6 8 21 33 

7 13 (20K ohms) 24 40 

7 29 (10K ohms) 25 35 

8 38 26 48 ELLO 1900. УВ 
9 25 27 28 

10 11 28 44 MDM51PSB 
11 42 33 46 

13 29 (10K ohms) 35 50 

14 18 36 51 


3- 654 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-33 


3-33. SELF-TEST CONNECTORS (cont) 


SELF-TEST CONNECTOR 13083966-89 WRE LIST 


° 
= 


FROM 


TO 


FROM 


ELPLQ- 1000- 98 


25 
27 


27 
25 


22 


MDM51PSB 


O 
кө) 
oo 
ще 
© 
кө) 
τη 
[Кө] 
сч О 
om 
о 
>! 
ou 
с с 
O 4 
со 
ΓΩ 
[Кө] 
са 


TM 11- 6625- 3081-23 

3-33. SELF-TEST CONNECTORS (cont) 3- 33 
SELF- TEST CONNECTOR 13083970, 13083970-19, AND 13083970-29 WRE LIST 

FROM TO 


Center Pin Shield 
Shield Shell 


3- 662 


TM 11-6625- 3081- 23 


3-33. SELF-TEST CONNECTORS (cont) 3-33 


SELF-TEST CONNECTOR 13083972-19 WRE LIST 


FROM TO FROM TO 
A B R S 
B C S T 
C D T U 
D E U V 
E F ү N 
F G W X 
G H X с 
H J Y 7 
J K a b 
K L с d 
L M d e 
M N e f 
N P f g 
P R g h 


EL9LQ-1000-458 
М53471120-415У/ “UN 


Change 10 3- 663 


TM 11- 6625- 3081- 23 
3-33. SELF-TEST CONNECTORS (cont) 3- 33 


SELF- TEST CONNECTOR 13083972-29 WRE LIST 


- πα 
1 8 
3 40 
4 41 
5 37 
6 9 
10 13 
11 12 
14 38 
15 36 
16 35 
17 18 
18 19 
19 23 
21 31 
22 32 EL9LQ-1000-114A 
23 27 
27 33 M83723/814H 20418 
28 29 


3- 664 Change 2 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-33 


3-33. SELF-TEST CONNECTORS (cont) 


SELF- TEST CONNECOR 13083972-39 WRE LIST 


TO 


FROM 


TO 


FROM 


EL9LQ-1000-40A 


471120-415 


меса 
УРА v 


~ 
Y 
E 
< 
о 
— 
c 
— 
— 


М >< Tr > CE = Q Z u смо Ol O > >= = 


Or Z > >£ >x > > ~ алло Yu Όσο MY 


(121 ohms) 


<€ >< O оц Lu Зи TONIT 1 973 g + сус. 


<< << coo O L. L. и 60 C = = гг x< — = а. с 


3- 665/ ( 3- 666 bl ank) 


0.5. GOVERNMENT PRINTING OFFICE: 1994 - 555-028/00014 


Change 17 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-33. SELF-TEST CONNECTORS (cont) 3-33 


SELF- TEST CONNECTOR 13231098 WRE LIST 


FROM TO 


El ΕΦ (10 + 0.5 KOHMS) 
E2 E4 (10 + 0.5 KOHMS) 
ЕЗ Ε4 (10 + 0.5 KOHMS) 
E5 — E4 (10 + 0.5 KOHMS) 
EG E4 (10 + 0.5 KOHMS) 
E7 ΕΦ (10 + 0.5 KOHMS) 


SELF- TEST CONNECTOR 13231518 WRE LIST 


FROM TO 


EL9LQ- 1000-139 


MS27468TI3B98P 


тп гт О Ооо > 
с, по С с 


SELF-TEST CONNECTOR 13231539 М ВЕ LIST 


FROM TO 


Center Pin Shield (10K ohms) 


Change 9 3- 666. 1 


TM 11- 6625- 3081- 23 
3-33, SELF- TEST CONNECTORS (cont) 3- 33 


SELF-TEST CONNECTOR 13231685 WRE LIST 


FROM TO FROM TO 
1 7 25 109 
2 92 (10K ohms) 29 33 
2 93 (10K ohms) 32 46 
2 95 (10K ohms) 34 44 
2 111 (10K ohms) 35 124 
3 110 70 127 
4 23 79 115 
5 58 80 81 (10K ohms) 
6 106 89 125 (10K ohms] 
7 45 90 101 (10K ohms) 
8 57 96 114 (10K ohms) 
9 24 97 119 (10K ohms) 
10 32 98 112 (10K ohms) 
11 14 99 100 (10K ohms) 
12 22 102 118 (10K ohms) 
13 94 103 116 (10K ohms) EL9LQ-1000-142 
16 126 4 K ohm 
15 47 E (lok oles) MS27466P25835PC 
20 9] (10K ohms) 117 128 (10K ohms) 
21 56 120 123 (10K ohms) 


SELF-TEST CONNECTOR 13231686 WRE LIST 
FROM TO FROM TO 


1 2 (10K ohms) 24 112 

1 109 (10K ohms) 30 90 

1 110 (10K ohms) 34 37 

1 120 (10K ohms) 42 95 

1 128 (10K ohms) 44 56 

3 6 45 47 

4 19 57 94 

5 9 79 80 

7 33 81 93 

8 46 91 126 (10K ohms) 

10 58 92 126 (10K ohms) 

11 115 96 111 

12 117 101 105 

14 17 103 108 

16 102 104 127 EL9LQ-1000-141 
18 70 107 121 

20 106 113 119 MS27466P25B35PA 
21 123 114 124 

22 25 116 118 

23 35 122 125 


3- 666. 2 Change 2 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-33. SELF-TEST CONNECTORS (cont) 3- 33 


SELF-TEST CONNECTOR 13231699 WRE LIST 


FROM TO FROM TO 

1 8 58 102 (10K ohms) 

2 16 58 120 (10K ohms) 

4 23 67 109 (10K ohms) 

6 119 (10K ohms). 69 126 (10K ohms) 

7 46 (10K ohms) 74 79 (10K ohms) 

11 28 80 . 82 (10K ohms) 

12 39 81 83 

13 68 84 85 

14 46 (10K ohms) 86 90 (10K ohms) 

15 17 87 91 (10K ohms) 

18 107 94 95 

24 46 (10K ohms) 96 97 

25 47 99 112 (10K ohms) 

26 81 (10K ohms) 100 118 (10K ohms) 

26 93 (10K ohms) 103 123 (10K ohms) 

27 115 105 110 

33 70 106 111 

35 83 116 117 | EL9LQ-1000-142 
36 71 122 124 


38 125 127 128 (10K ohms) MS27466P25B35P 


SELF-TEST CONNECTOR 13231709 WRE LIST 


FROM TO 
b X 
HH AA 


EL9LQ- 1000-75 


MS27468T23B53P 


Change 14 3- 666. 3 


TM 11-6625- 3081- 23 


3-33. SELF-TEST CONNECTORS (cont) 3-33 


SELF- TEST CONNECTOR 13231710 WRE LIST 


FROM TO 
7 V 
b q 
m HH 
n AA 
w u 
x t 
y k 
2 У 
М K 
N d 
| ) EL9LQ-1000-75 
X p MS27466T23B53P 
Y r 
2 5 


SELF- TEST СОММЕСТОК 13234711 WRE LIST 


FROM TO 
1 13 
2 12 
3 26 
4 19 
Е T EL9LQ-1000-52 
7 30 DDM36W4P 
8 24 
8 A3 (100 ohms) 
10 23 
14 17 
15 18 
20 22 
21 29 
Al A2 


3- 666. 4 Change 2 U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE: 1991 - 554-031/45593 PIN ϱ061828- 014 


TM 11- 6625- 3081- 23 
3-33. SELF-TEST CONNECTORS (cont) 3-33 
SELF- TEST CONNECTOR 13231712 WRE LIST 


FROM TO 


Al 6 


EL9LQ- 1000-108 


DBMM21W1P 
SELF- TEST CONNECTOR 13231713 WRE LIST 


FROM TO 
1 9 
2 5 
3 4 
6 10 
7 8 
9 12 
11 A1 


SELF- TEST CONNECTOR 13231730 WRE LIST 


FROM TO FROM TO 
1 2 21 22 ὁοοοδοοοδοοοῦδοοοθοοο( 
2 3 22 23 © 20009000900090009000 
3 4 23 24 
4 5 24 25 EL9LQ-1000-140 
5 6 25 26 
6 7 26 27 
? 8 27 28 WRTAX40SEWTL = 
8 9 28 29 
9 10 29 30 
10 11 30 31 
11 12 31 32 
12 13 32 33 
13 14 33 34 
14 15 34 35 
15 16 35 36 
16 17 36 37 
17 18 37 38 
18 19 38 39 
19 20 39 40 
20 21 


Change 12 3- 666. 5 


TM 11- 6625- 3081- 23 
3-33. SELF- TEST CONNECTORS (cont) 3- 33 
SELF- TEST CONNECTOR 13231731 WRE LIST 


FROM TO 


1 2 

Е : Е1919-1000-106 
6 8 

8 9 MDMV-25PSA ти 
9 12 

12 13 

13 14 

14 15 

15 18 

18 19 

19 21 

21 22 

22 23 

23 24 

24 25 


YzU.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE: 1991 - 554-031/45539 


3- 666. 6 Change 12 PI N: 061828- 012 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-33. SELF-TEST CONNECTORS (cont) 3.33 


SELF- TEST CONNECTOR 13231732 WRE LIST 


FROM TO FROM TO 


1 2 40 41 
2 3 41 42 

3 4 42 43 

4 5 43 44 

5 6 44 45 

6 7 45 46 

А 5 46 47 EL9LQ-1000-69 
8 9 47 48 

9 10 48 49 M24308/4- 
10 п 49 50 08/4-15 
ll 12 50 51 

12 13 51 52 

13 14 52 53 

14 15 53 54 

15 16 54 55 

16 17 55 56 

17 18 56 57 

18 19 57 58 

19 20 58 59 

22 59 60 

1 22 60 61 

2 23 61 62 

23 24 62 63 

24 25 63 64 

25 26 64 65 

26 27 65 66 

27 28 66 67 

8 29 67 68 

29 3 68 69 

30 31 69 70 

3 32 70 n 

32 33 71 72 

3 3 72 73 

34 35 73 74 

35 36 74 75 

36 37 75 76 

7 38 76 77 

39 T 39 77 78 

39 40 


Change 2 3- 666. 7 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-33. SELF- TEST CONNECTORS (cont) 3- 33 


SELF- TEST CONNECTOR 13231739 WRE LIST 


FROM TO 
1 2 
2 4 
5 6 
6 7 
7 8 
> А EL9LQ-1000-117 
10 11 
11 13 
13 14 
i: и MDM-31PSB 
16 17 
17 18 
18 20 
20 21 
21 22 
22 23 
23 24 
24 25 
25 26 
26 27 
27 28 
28 29 
29 30 
30 31 


SELF- TEST CONNECTOR 13231756 WRE LIST 
FROM TO 


CENTER SHELL 


3- 666. 8 Change 6 PIN 061028- 006 


3-33, SELF-TEST CONNECTORS (cont) 


SELF- TEST CONNECTOR 13231958 WRE LIST 


FROM TO 
Р1-1 Р1-2 
Ρ]- 3 Р1-4 
Р1-5 Р1-6 
Р1-7 Р1-7 
P1-9 Р1- 10 
Р1- 11 Р1- 12 
Р1- 13 Р1- 14 
Р1- 15 Р1- 16 
Р1- 17 Р1- 18 
Р1- 19 Р1- 20 


SELF- TEST CONNECTOR 13231963 WRE LI ST 


FROM TO 
P1-1 P1-2 
P1-3 Р1-4 
Р1-5 Р1-6 
Р1-7 Р1-8 
Р1-9 Р1- 10 
РІ - 11 Р1- 12 
РІ - 13 РІ - 14 
Р1- 15 Р1- 16 
Р1- 17 Р1- 18 
Р1- 19 Р1- 20 


TO 


P1- 22 
P1-24 
P1-26 
P1-28 
P1-30 
P1-32 
Р1- 34 
SPL1 

SPL1 

SPL1I 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-33 


1000-147 


D38999/ 26VD35PA 
D38999/ 26VD35PN 


Change 19 3-666. 9/ ( 3- 666. 10 blank) 


Yt U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE: 1997 - 554-024/60239 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-34. TEST ЕІ XTURES 3- 34 


This task provi des wring data for test fixtures where applicable. Sone test 
fixtures are onl y mechani cal and some are mechani cal and electrical. These test 
fixtures are used in various TPSs when additional handli ng/ mounting is necessary 
beyond that of the other interface devices. They are listed in nunerical order 
accordi ng to part nunber. 


Page 
Terminal Box Assenbl у 13082747 Wre List . .............. 3- 668. 7 
Optical - HOD & IVD Alignment Assenbl y 13083078- 39 Wre List . . . . . 3-672 
Electrical Equi pment Cabinet Assembl y 13231501 Wre List , . . . . . . 3-678 
Tubexi al Fan Assembly 13231670 Wre Dagram...... РРА И 3- 679 
Сћапде 16 3- 667/ ( 3- 668 bl ank) 


(3- 668. 1 thru 3-670 deleted) 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-34. TEST FIXTURES (cont) 3- 34 


TERM NAL BOX ASSEMBLY 13082747 WRE LIST 


WIRE 
FROM то SIZE SIGNAL/FUNCTION 
E9 R1-E5 22 GROUND - 
P1 В1-Е1 26 TO GATE A2A2-J3 
P1 R3-E7 26 TO GATE A2A2-J3 
P2 R4-E4 26 TO DIGITIZER A2A1 CHA A 
P3 R4-E8 26 TO MONITOR 
P4 R2-E2 26 TO UUT P5 
R1-El P1 26 TO GATE A2A2-J3 
R1-E5 E9 22 GROUND 
R1-E5 R2-E6 26 
R2-E2 P4 26 TO UUT P5 
R2-E2 R3-E3 26 
R2-E6 R1-E5 26 
R3-E3 R2-E2 26 
R3-E3 R4-E4 26 
R3-E7 P1 26 TO GATE A2A2-J3 
R4-E4 P2 26 TO DIGITIZER A2A1 CHA A 
R4-E4 R3-E3 26 
R4-E8 P3 26 TO MONITOR 


EL9LQ-1010-68A 


Change 9 3- 671 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-34. TEST FIXTURES (cont) 


OPTICAL - HOD & I VD ALI GNVENT ASSEMBLY 13083078- 39 WRE LIST 


FROM 


E3 

E6 
H/LD-E3* 
H/LD-E4* 
H/LD-E5* 
J2-1 
J2-2 
J2-3 
J2-4 
J2-6 
J2-10 
22-11 
42-12 
42-16 
J2-19 
J2-20 
J2-21 
J2-23 
J2-24 
J2-25 
J2-27 
J2-28 
J2-30 
J2-31 
J2-32 
J2-34 
J2-36 
J3-A 
J3-B 
J3-C 
J3-D 
J3-E 
J3-F 
J3-G 
J3-H 
J3-K 
J3-L 


3-672 


TO 


SPL10 
PS1-E2 
E3 
SPL10 
J2-1 
H/LD-E5* 
SPL10 
P5-19 
P5-12 
STP8 
P6-21 
P6-20 
STP10 
5ТР12 
PS1-E1 
SPL6 
SPL5 
SPL4 
PS1-E5 
P6-1 
P6-5 
P6-3 
P6-4 
S1-1 
P6-42 
P6-43 
P6-15 
P4-1 
P4-2 
P4-3 
P4-4 
P4-5 
P4-6 
P4-7 
P4-8 
SPL9 
SPL8 


Change 16 


WIRE 
ID 


WIRE 
SIZE 


20 
20 


24 EL9LQ- 1000-86 


24 J2 - MS27468T15F35S 


EL9LQ-1000-42A 


J3 - MS27468T21F39P 


3- 34 


TM 11- 6625- 3081- 23 


OPTICAL - HOD & IVD ALIGNMENT ASSEMBLY 13083078- 39 WRE LIST (cont) 


WIRE WIRE 

FROM TO ID SIZE 

J3-M SPL7 97 24 

J3-P P4-14 21 24 

J3-R P6-37 64 24 

J3-T P6-9 60  COAX 

J3-U P6-49 65 24 

J3-V P6-36 63 24 

J3-X P4-21 22 24 

J3-Y SPL10 24 

J3-Z P6-22 59 24 EL9LQ-1000-76 
J3-a P6-23 58 24 

J3-g P4-30 24 24 

J3-h P4-31 25 24 

J3- i STP19 60 24 

J3-k P6-47 61 24 

J3-m P6-39 62  COAX 

J4-A P3-A 4 20 

J4-B P3-B 5 20 
J4-C P3-C 6 20 

J4-D P3-D 7 20 

J4-E SPL12 99 20 

ЈА-Е SPL11 100 20 

J5 (CTR P5-5 34 COAX 

COND 

D P5-10 35 COAX 9911660: 
а P5-11 36 COAX P2 - MS27467T15F5S 

ND 

J8 (CTR P6-14 76  COAX 

COND) 

J9 (CTR P6-17 77  COAX 

COND) 

Ј10 (СТЕ P6-41 78 COAX 

COND 

J11 (CTR P6-48 79 COAX 

COND) 

P2-A P5-1 1 COAX 

P2-B P5-3 2 COAX 

P2-C P6-38 3 COAX 

P3-A J4-A 4 20 

P3-B J4-B 5 20 

030 4-0 7 20 name 
P3-E SPL12 8 22 P3 - MS27467T13F8S 
P3-F SPL11 9 22 


Change 16 3- 673 


TM 11-6625- 3081- 23 


3-34. TEST FIXTURES (cont) 3-34 


OPTI CAL - HOD δι IVD ALIGNMENT ASSEMBLY 13083078- 39 ΜΠΕ LIST (cont) 


WIRE WIRE 

FROM TO ID SIZE 
P4-1 J3-A 10 22 
P4-2 J3-B 11 24 
P4-3 J3-6 12 24 
P4-4 13-0 13 24 oe 
P4-5 J3-E 14 24 
P4-6 J3-F 15 24 πολ. ο 
P4-7 13-6 16 24 
P4-8 J3-H 17 24 Oo 
P4-10 SPL9 18 24 О x SOY O 
P4-11 SPL8 19 24 O O 
P4-12 SPL7 20 24 Q О(ОЈО О 
P4-14 J3-P 21 24 O O 
P4-15 P6-1 27 24 O O O O 
P4-16 P6-1 28 24 O O 
Р4-17 P6-3 29 24 O E O O А O 
P4-18 P6-5 30 24 
р4-19 ρ6-2 31 24 up O 
P4-20 P6-1 26 24 
P4-21 Jx 22 24 
P4-22 SPL1 23 24 а 
P4-23 P7-2 32 22 Р 
bx. λα E P4 - MS27467T15F35S 
P4-30 23-4 24 24 
P4-31 J3-h 25 24 
P5-1 P2-A 1 COAX 
P5-3 P2-B 2 СОАХ 
P5-5 25 (CTR 34 COAX 

COND) 
P5-7 SPL5 40 26 ооо босоо бооо5( ) 
р5-8 SPL6 39 26 ( oooooooogooooo 
P5-9 SPL11 46 24 213 ° 2 | 
P5-10 J6 (CTR 35 COAX 

COND) ELOL@- 1000-99 
P5-11 Ј7 (CTR 36 COAX 

COND) P5 - WTA26SECJTL 
р5-12 12-4 38 24 
p5-14 STP1 24 
P5-16 STP2 24 
P5-18 STP4 24 
P5-19 J2-3 37 24 
р5-20 SPL4 4 26 


3- 674 Change 16 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-34. TEST FIXTURES (cont) 3- 34 


OPTI CAL - HOD & I VD ALIGNMENT ASSEMBLY 13083078- 39 WRE LIST (cont) 


WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE 
P5-21 P6-34 42 26 
P5-22 SPL12 45 24 
P5-23 STP5 24 
P5-24 STP6 24 зо 
P5-25 P6-30 44 26 бо 
P5-26 P6-29 43 26 бо 
P6-1 J2-25 51 24 бо 
P6-2 S2-NO 85 24 80 с. 
P6-3 J2-28 49 24 бо 
P6-4 J2-30 48 24 бо 
P6-5 J2-27 50 24 бо 
P6-6 PS1-E2 82 24 бо 
P6-7 SPL6 66 26 СО 09 
P6-8 SPL4 68 26 бо 
P6-9 J3-T 60  COAX бо 
P6-10 P4-16 28 24 бо 
P6-11 P4-15 27 24 ο Š 
P6-12 SPL2 24 50 on 
P6-13 P4-20 26 24 бо 
P6-14 J8 (CTR 76 COAX 2 о 
COND) 20 
P6-15 J2-36 54 COAX κο 9 
Р6-16 SPL1 55 24 p ог 
P6-17 J9 (CTR 77 COAX o ° 
COND) оо 
P6-18 SPL8 72 26 о ° 
P6-19 SPL9 71 24 „о 9 
P6-20 J2-11 47 24 80 оз 
P6-21 J2-10 56 24 
P6-22 J3-Z 59 24 
P6-23 J3-a 58 24 
P6-24 J3-d 57 24 EL9LQ- 1000-100 
P6-25 P4-19 31 24 
P6-27 PS1-E5 8l 24 P6 - NTASOSECJTL 
P6-28 S1-1 84 24 
P6-29 P5-26 43 26 
P6-30 P5-25 44 26 
P6-31 SPL12 69 24 


Change 16 3-675 


TM 11- 6625- 3081-23 


3-34. TEST FIXTURES (cont) 


3- 34 


OPTICAL - HOD & IVD ALIGNMENT ASSEMBLY 13083078-39 WRE LIST (cont) 


FROM 


P6-32 
P6-33 
P6-34 
P6-35 
P6-36 
P6-37 
P6-38 
P6-39 
P6-40 
P6-41 


P6-42 
P6-43 
P6-44 
P6-45 
P6-46 
P6-47 
P6-48 


P6-49 
P6-50 
P7-1 
P7-2 
P7-5 
P7-7 
PS1-El 
PS1-E2 
Р51-Е2 
PS1-E2 
PS1-E3 
PS1-E5 
PS1-E5 
51-1 
51-1 
51-М0 
52-1 
52-Ν0 
SPL1 
SPL1 
SPL1 
SPL1 
SPL1 


3- 676 


TO 


SPL11 
SPL5 
P5-21 
P4-17 
J3-V 
J3-R 
P2-C 
J3-m 
SPL3 
J10 (CTR 
COND) 
J2-32 
J2-34 
SPL7 
P7-1 
P7-5 
J3-k 
Ј11 (CTR 
COND) 
J3-U 
P4-18 


Change 16 


EL?LQ-1000-10 


P7 - M24308/2-1 


3-34. TEST FIXTURES (cont) 


TM 11- 6625- 3081- 23 


OPTICAL - HOD €: I VD ALIGNVENT ASSEMBLY 13083078- 39 WRE LIST (cont) 


FROM 


SPL2 
SPL2 
SPL2 
SPL3 
SPL3 
SPL3 
SPL3 
SPL3 
SPL4 
SPL4 
SPL4 
SPL5 
SPL5 
SPL5 
SPL6 
SPL6 
SPL6 
SPL7 
SPL7 
SPL7 
SPL8 
SPL8 
SPL8 
SPL9 
SPL9 
SPL9 
SPL11 
SPL11 
SPL11 
SPL11 
SPL12 
SPL12 
SPL12 
SPL12 
SPL10 
SPL10 
SPLE3 
SPL10 


TO 


STP3 
STP13 
P6-12 
STP14 
STP15 
STP16 
STP17 
P6-40 
P5-20 
P6-8 
J2-23 
P5-7 
P6-33 
J2-21 
J2-20 
P6-7 
P5-8 
P4-12 
P6-44 
J3-M 
J3-L 
P6-18 
P4-11 
P4-10 
P6-19 
J3-K 
J4-F 
P6-32 
P5-9 
P3-F 
J4-E 
P3-E 
P5-22 
P6-31 
J3-Y 
H/LD-E4* 
H/LD-E3* 
E3 


WIRE 
ID 


FROM 


SPL10 
SPL10 
5ТР1 
STP2 
STP3 
STP4 
STP5 
STP6 
STP7 
STP8 
STP9 
STP10 
STP11 
STP12 
STP13 
STP14 
STP15 
STP16 
STP17 
STP18 


CTD1O 
2Ir 12 


ж The high voltage load (H LD) 
termnals are encapsulated wth 


silicone, 


and are inaccessi bl e. 


Change 16 


3- 34 


3- 677 


TM 11- 6625- 3081- 23 


3-34. TEST FIXTURES (cont) 3- 34 


ELECTRI CAL EQUI PMENT CABI NET ASSEMBLY 13231501 WRE LIST 


WIRE WIRE 
FROM TO ID SIZE 
ΕΙ J1-A I 20 
E] K1-X1 3 20 
E2 J1-B 2 20 
E2 K1-X2 4 20 
£3(GND) Ј1-Ј 9 20 
Ј1-А E] 1 20 
J1-B E2 2 20 
J1-C K1-A2 5 20 
J1-D R5-2 6 20 
J1-E R1-2 7 20 
J1-F R1-2 8 20 
J1-J E3(GND) 9 20 
ү! 2 | E: Е > ΕισιΩ- 1000-139 
K1-A2 R5-2 10 20 
K1-X] El 3 20 J1-MS27466T13B98P 
K1-X2 E2 4 20 
R1-1 K1-Al 12 20 
R1-1 R2-1 13 20 
К1-2 Jl-E 7 20 
R1-2 J1-F 8 20 
R1-2 R2-2 16 20 
R2-1 R1-1 13 20 
R2-1 R3-1 14 20 
R2-2 R1-2 16 20 
R2-2 R3-2 17 20 
R3-1 R2-1 14 20 
R3-1 R4-1 15 20 
R3-2 R2-2 17 20 
R3-2 R4-2 1 20 
R4-1 R3-1 15 20 
R4-2 R3-2 18 20 
R4-2 R5-1 19 20 
R5-1 R4-2 1 20 
R5-1 R6-1 20 20 
R5-2 J1-D 6 20 
R5-2 K1-A2 0 20 
R5-2 R6-2 11 20 
R6-1 R5-1 20 20 
R6-2 R5-2 11 20 
3- 678 Change 2 


Yt U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE: 1993 - 755-028/80334 


TM 11-6625- 3081- 23 
3-34. TEST FIXTURES (cont) 3- 34 


TUBEAXI AL FAN ASSEMBLY 13231670 WRE Di AGRAM 


GROUND 


YELLOW 


WIRING DIAGRAM 


EL9LQ- 1010-89 


Change 2 3-679/(3-680 blank) 


RECOMMENDED CHANGES TO EQUIPMENT TECHNICAL PUBLICATIONS 


SOMETHING WRONG wim mis ааа 


FROM: (PRINT YOUR UNIT'S COMPLETE ADDRESS) 


THEN. . JOT DOWN THE 
DOPE ABOUT IT ON THIS 
FORM, CAREFULLY TEAR IT || 
OUT, FOLD IT AND DROP IT 

IN THE MAIL! 


Í PUBLICATION NUMBER PUBLICATION DATE 


T BE EXACT. PINPOINT WHERE IT IS 


ОА. 2028-2 PREVIOUS EDITIONS P.S—IF YOUR OUTFIT WANTS TO KNOW ABOUT YOUR 
raul Te FABIEONSDEETE: RECOMMENDATION MAKE A CARBON COPY OF THIS 
AND GIVE IT TO YOUR HEADQUARTERS. 


ІМ THIS SPACE TELL WHAT i$ WRONG 
AND WHAT SHOULD BE DONE ABOUT IT: 


ea ra A SA A s q h m  “ s“ TEAR ALONG PERFORATED UNE e 


PIN 061028- 019 


